

'li the Library Is open from 11 a.m. to i p.m. exoeplr’ 
M tiolldays; on Saturdays the Library closes at 2 p.m. 


2. All books In the Library (except books of general 
‘rmerenoe) are available on loan to officers and staff of the 
Department of Industries, Bengal, and subordinate offioM 
and Institutions under the Department. 

3. The borrower can retain a book for not more than 
ti days, provided It is not required for reference-at Head 
Office in the meantime. When required for a longer time 
It may, on return, be re-issued if not wanted by another 
reader. 

4. ^ The borrower requiring a book from the Library 
mu^slgn the Issue Register In token of reoelpt or grant 
a Tmipt in the prescribed form, according to 
olreumstances. 

^5. The borrower is fully responsible for loss or 
damage to the book and is required to pay the full prMe 
of ft or replace it at his own cost. If the book loot or 
damaged is one of a set or series and the volume cannot 
be obtained singly the whole set or series must be replaced 
by him. 

6. As a rule books are not issued to outsidert, but, 
the Director of Industries at his discretion may sanotloi4 
the loan of books only to bona Ado manufacturers on oondK^ 
tions to be stated In each case, .. ^ 

i 7. Bona Ade manufacturers, research students Md. 
IMrsons interested hi indigenous industries may oenault'. 
books and periodloals in the Library at the notlAed heun. 


ppaTnas-;f||i|f?M^10.00e. 
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PREFACE 


These tables were com])iled with the object of facilitating 
a certain class of calculation, which has frequently to bo 
undertaken in the offices, stores and warehouses of all firms 
who deal in liquids and sell them by the gallon. 

The most accurate method of ascertaining the measure¬ 
ment of any <|uantity of liquid, is to arrive at the nett weight 
by the usual method, and to divide this amount in lbs. by 
the specific gravity of the liquid at 60° F. This necessitates 
the conversion of the weights into lbs., and a long division 
sum by the specific gravity, wliich is always expressed in not 
less than three figures. 

Nearly all stores, warehouses, etc., arc supplied with scales 
for arriving at accurate weights, and with the help of these 
tables the number of gallons in any ]iarticular weight of 
liquid with a known specific gravity can be ascertained in 
a very tew moments. 

Owing to the work entailed in the calculations, as mentioned 
above, it has been customary in the Oil Trade to sell certain 
articles at agreed specific gravities, but these tables arc not 
com])ilcd with the object of altering any of these commercial 
standards, but will certainly help when actual quantities are 
required. 

These tables have been calculated by means of the well- 
known “ Burroughs Calculator,” and checked by this means 
three times, so that, although cvety care has been taken, no 
responsibility can be accepted should any errors be found 
due to calculating or printing. 

It is confidently believed that this book meets a long-felt 
want, and will be found one of the most useful and compact 
reckoners yet submitted to the Oil Trade. 
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PREFACE 


Explanation and Uses of TaVks. 

It will be noticed that the weights start at 1 lb., and go 
from there to 300 cwt., or 15 tons, and whore larger quantities 
are necessary, multiples of any one of the weights may, of 
course, be taken. In the case of gallons, the second column 
represents the gallonagc brought to the nearest fourth place 
of decimals, and this is done with the object of arriving at 
the neareist J of a gallon. The fractions have not been re¬ 
duced lower than this, as it is felt that J, or a multiple of J, 
is the nearest accuracy that is generally required. In one 
or two cases the fraction column shows a smaller amount, 
e.<i. a multifile of but this is only in the very few cases 
where the decimal works out exactly to this fraction named. 

It is a matter of option of the operator as to whether the 
gallonage aide of the tables is u.sed in the fraction column or 
the decimal column, but when* extreme accuracy is required 
it is better to use the decimal column, and after any necessary 
additions have been made in this column, it can be converted 
to any desired fraction. 

The tables arc compiled to cover all the usual specific 
gravities met with in the Oil Trade, and from ’TOO to 1-000 
the tables are shown for every two figures in the, third place 
of decimals. After this to the end, i, e. 1-200 (where articles 
arc rarely met with these high specific gravities), they are 
only shown for every fourth figure of the specific gravity in 
the third place of decimals. 

Example 1.—Six barrels of Petroleum Burning Oil, having 
a specific gravity of -802, weigh as follows :- 

gross . . .21 cwt. 1 qr. 3 lbs. 

tare ... 4 cwt. 1 qr. 16 lbs. 

nett . . .19 cwt. 3 qrs. 15 lbs. 

By referring to table -802, we find that:— 

19 cwt. = 2651 or 265-3367 
3 qrs. = 10| „ 10-4738 
15 lbs. = IJ „ 1-8703 


19 cwt. 3 qrs. 15 lbs. = 277| or 277-6808 

It will be seen that in this case, as above mentioned, the 
decimal colunm is the more accurate, as the figure 277-6808 is 
nearer to 277S than to 2774. 
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Ezamj^, 2.—One barrel of Lubricating Oil weighing;— 
gross . . .4 cwt. 1 qr. 5 lbs. 

taro . . . 2 „ 27 „ 

nett . . . 3 „ 2 „ C „ 

Sp. Gr. . . -933 

It will be noticed in this case there is no table for this 
actual specific gravity, but the. gallons are arrived at by 
turning to table •932, from which are obtained :— 

3 cwt. = 36 or SG-OfilO 

2 qrs. = 6 „ C'0086 

6 lbs. - f „ -6438 

3 cwt. 2 qrs. 6 lbs. = 42| or 42-70,39 
then turning to table -934 the following:— 

3 cwt. = 36 or ^5-9743 

2 qrs. — 6 „ 5-9957 

6 lbs. „ -6424 

3 cwt. 2 qrs. 6 lbs. = 42J or 42-6124 

and the actual g.allonage is then the mean of these two figures, 
which is in the ciisc of the, fraction column 42§, and in the 
case of the decimal column 42-6581, which on being con¬ 
verted to the nearest J fraction is again 42|. This effectively 
demonstrates the. fact that the difference of one figure in the 
third place of decimals of the specific gravity makes jiractically 
no difference in a small quiintity of liquid. 

If there is any difficulty experienced in obtaining the actual 
specific gravity of any liquid, the methods adopted for ascer¬ 
taining this figure can be referred to in any of thej usual 
dictionaries or text-books on Physics or Chemistry. 

In order to demonstrate the necessity for taking the gallon- 
age side of the tables to the nearest fourth jffacc of decimals, 
a list of the fractions which arc multiples of J are given 
herewith;— 

J.. -125 
i -25 
I - -375 

I = -625 

i = -75 
l = -m 
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Sp. (!r. '"(W. 

10 (iallo)i.s Id 1 Cvvt. Oiilloiis til 1 Ton. 


Llw. 


(iallons. 

Cwts. 


(lullons. 

1... 

1 

112!) 

1. 

.. 10 
.. 32 
.. 18 

. 01 

.. K) 

. 10 

. 32 

. 48 

. 01 

........ 80 


1 

..... •2S.^)7 
• I'isd 

*) 

3.. 

a 

.. 

■1... 

'r^ 

■5711 

1 

5... 

a 

.... ^ . 

.... -7113 

0.... 

6..’. 

7 

.... . 

... -8.071 

0 .... 

.. DO 

. DO 

7,-.. 

_ 1 . . 

(XHHt 


. 112 

.. 128 

. 112 

. 128 

. . 

1 1 

.... J X . 

.... I■ll2'.l 

s .. .. 

1)... 

.... l|. 

■2-^57 

!l 

.. Ml 
.. lOO 

.. 170 

. Ml 

. 100 

. 170 

10... 

I 

M2S(i 

10 

II... 

... 1 . 

.... 1 .0711 

II.... 

J2. .. 

.... I'f. 

.... 1-7113 

12.. . 

.. 11*2 

. ID2 

13.. 

.... 1 ^ . 

.. . 1-8.071 

13.... 

.. 208 

. 208 

11... 

O 

.. 2-(WK)0 

II.... 

.221 

‘>91 

10... 

. 

. ..2-1 12:) 

10.... 

.. 210 

. 210 

IG... 

q 1 

... 2-2,S.07 

10 

.. 2.00 

.2.00 

17... 


2'I2S(; 

17... 

. 272 

. 272 




IS... 

‘) t 

. . . . 

.... 2-.07I4 

18.... 

.. 288 

. 288 

111. . . 

9 a 

.... 2-7113 

I'l.... 

.. 301 

. 301 



20... 

... , 

.... 2-8.071 

20. .. 

.. 320 

. 320 

21... 

.... ,2 . 

5’(MKH) 

30.... 

-10.... 
oo.... 

.. 180 

.. 010 

.. 8(X) 



.... 3,1. 

_ 3-112!) 

. 040 

. 800 

23... 

.... 3j. 

... 3-28.07 

21... 

.. . 3^ 

. .. 3-1280 

oo.... 

.. DOO 

. DOO 

20... 

.• 

.... 3-,07ll 

70.... 

..1120 

. 1120 

20... 

•‘H 

.... . 

.... 5‘7115 

80.... 

..1280 

. 1280 

27... 

. . . . t.Sy . 

.... 3-8.071 

DO.... 

..1410 

. 1440 

Qrs. 






1... 

.... 4.. 

... l-(X,KIO 

ItX).... 

. .I0(K) 

. 10(10 

2... 

.... 8.. 

... 8-W)00 

2(K).... 

. .32(K) 

.3200 

3... 

....12.. 

.. .12-0000 

300.... 

IKOO 








I 


t 
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OIL TKAOE CALCULATOR 


Sj). Or. -702. 

15-!>544 Gallons to 1 Cwt. 3W-088.2 Gallon.s to 1 Ton. 


Lbs. 


Gulloiis. 

('wts. 


GallotiH. 

1.... 

1 

.... ■1121 

1. 

.. IG . 

.. 15-9544 

2.... 

1 

• • 4* 

.... .2810 

2. 

.. 31J. 

.. 31-9088 

3.... 

:i 

.... -1273 

3 . 

.. ill 

.. 47-86,32 

4.!.. 

r> 

.... -5608 

4 . 

.. G3^ 

.. 63-8177 

5.... 

s 

• • 4 • 

.... -7122 

5 . 

.. 70J. 

,, 79-7721 

G.... 

7 

. -Kr)!! 

G. 

.. 95J. 

,. 05-7265 

7.... 

.. 1 . 

.... -0071 

7. 

.. 1115 . 

., 111-6800 

K.... 

.. !■. 

.... 1-I30G 


.. 1275 . 

.. 127-6,353 

!>.... 

.. u. 

. 1-2820 

0 . 

.. 1I3S. 

.. 14,3-5897 

10.... 

■ ■ u ■ 

.... 1-4215 

10 . 

.. 1501. 

.. 150-5412 

11.... 

.. 11 

. 1-5GG0 

11. 

.. 175.',. 

.. 175-4086 

12.... 

.. 1?. 

. 1-7001 

12 . 

.. 101.’,. 

., 101-1530 

13.... 

J7 

• • ^ • 

. 1-8518 

13. 

.. 2073 . 

.. 207-4074 

11.... 

.. 2 . 

. 1-0013 

14. 

.. 223^ 

.. 223-3618 

13.... 

.. 2i. 

. 2-13G7 

15. 

.. 230-'. 

., 230-3162 

IG.... 

.. 2,1. 

. . 2-271t2 

IG. 

.. 2.5,51. 

.. 255-2707 

17.... 

.. 21. 

. 2-421G 

17. 

.. 271]. 

., 271-2251 

18.... 

.. 25 . 

. 2-5G1I 

18. 

.. 287’. 

.. 287-1705 

l!l.... 

.. 23 . 

. 2-70G5 

10. 

.. 3031. 

.. 303-1339 

20.... 

... 2J. 

. 2-8100 

20. 

.. 3101. 

.. 310-0883 

21 .... 

. . 0 • 

. 2-0014 

3tl. 

.. 478^ 

.. 478-6325 

22.... 

V 

• • • 

. 3-1330 

40. 

.. 6.3,81. 

.. 638-1766 

23.... 

.. 31. 

. 3-27G3 

50. 

.. 7971. 

.. 7'J7-7208 

24.... 

.. 33 . 

.3-4188 

60. 

.. 9571. 

.. 957-2650 

2&.... 

..3?,. 

. 3-5612 

70. 

..IIIGJ. 

..1116-8091 

2G.... 

.. 31 

. 3-7037 

80. 

..12763. 

..1276-3533 

27.... 

.. 3J. 

. 3-84GI 

90. 

..14351 

..1435-8974 

Qrs. 






1.... 

.. 4 

. 3-9886 

100. 

..15961. 

..1595-4416 

2.... 

.. 8 

. 7-9772 

200. 

..31901. 

. .3190-8832 

3.... 

..12 

.11-9658 

300. 

..47863. 

. .4786-3248 
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Sp. Or. "TOI. 

IS-DODl Oallons to 1 Cwt. 31H-1818 Oiillous to I Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

tl\vt.s. 

Gallons. 

1.... 

1 

_ •] 120 

1. 

.. lOJ. 
.. 31’. 

.. 15-9091 

.. 31-8182 

2.... 

.. j. 

.... •2811 

2. 

3.... 

■A 

.... ■1261 

3. 

.. 17.}. 

.. 635. 

.. 79.1. 

.. 47-727.3 
.. 63-6361 
.. 19-5154 

4.... 


_ •0682 

4. 

5.... 

3 

.... -7102 

5. 





6.... 

7 

• ■ H • 

.... -8523 

6. 

.. 951. 

.. 95-1,515 

7.... 

.. 1 . 

.... -9913 

7. 

.. 1112 

.. 111-3636 
.. 127-2727 

8.... 

.. 1'. 

.... 11.361 

8. 

.. 127]. 

!».... 

.. ij. 

.... 1-2781 

9. 

.. 1131. 

.. 143-1818 

10.... 

1 ^ 

• • ^8 • 

.... 1-1201 

10. 

.. 159'. 

.. 159-0909 

11.... 

• • ^ 1 (1 

.... 1 •562.5 

11. 

.. 175 . 

.. 175-00000 

12.... 

.. 1}. 

.... 1-7015 

12. 

.. 1903. 

.. 190-9091 

13.... 

• • U ■ 

.... 1-8166 

13. 

.. 2063. 

.. 206-8182 

11.... 

.. 2 . 

.... 1-9886 

11. 

999» 

. . . 

.. 222-7273 

15.... 

. 2i. 

2-1307 

1.5 


.. 238-6361 
.. 2,51,54.54 

1C.... 

.. 2,1. 

.... 2-2727 

16. 

.. 2511. 

17.... 

•• 23. 

.... 2-1118 

17. 

.. 2701. 

.. 270-4515 

18.... 

.. 2.1. 

.... 2-5.568 

18. 

.. 286}. 

.. 286-36.36 

19.... 

.. 2,j. 

.... 2-6989 

19 

.. .TOj. 

.. 302-2727 

20.... 

97 

• • -'8 • 

_ 2-8109 

20. 

.. 318'. 

.. 318-1818 

21.... 

.. 3 . 

_ 2-9829 

30. 

.. 1771. 

.. 177-2727 

22.... 

■ • '*8 • 

.... 3-1250 

10. 

.. 6,363 . 

.. 630-3636 

23.... 

..3]. 

.... 3-2670 

.50. 

.. 79,51. 

.. 79,5-151,5 

21.... 

.. 3J. 

.... 3-1091 

GO. 

.. 9541. 


25.... 

.. 3.1. 

.... 3-5511 

70. 

..11131. 

..1113-0361 

26.... 

.. 3J. 

.... 3-69.32 

80. 

..1272}. 

..1272-7273 

27.... 

.. 31 . 

.... 3-H352 

90. 

..14313. 

..1431-8182 

Qrs. 






1.... 

.. 4 . 

.... 3-9773 

100. 

..15903-. 

..1590-9091 

2.... 

.. 8 . 

.... 7-9.515 

200. 

.. 31813 . 

..3181-8182 

3.... 

..llj. 

....11-9318 

300. 

..4772}. 

..1772-7273 
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OIL TRADE OALOULATOR 


S]i. Or. 'TOG. 

15-8GI() (liilloiis t(i I (Vt. ai7-280i (iull.ms to I Ton. 


Lbs. 


(iuHons. 

Cvvts 


(JuUons. 

1. 

1 

8 • 

.... ■14101 

1. 

.. 17)’ 

... 1,5-8040 


1 

4 • 

.. . •2Haa 

2. 

.. 31-J 

... 31-7280 

a....!.. 

:$ 

H • 

.. . -law 

3. 

.. 47S. 

.,. 17-51)21 

4. 

H ■ 

.... -5000 

4. 

(ku 

... 03-1.501 

5........ 


.. . -7082 

0. 

.. 71);; 

... 711-3201 

G. 

7 

.... •811)1) 

0. 

.. 1)5'. 

... 'J5-1811 

7. 

1 

.... •1)1)15 

7. 

.. Ill 

... 111-0182 

8. 

u. 

.... i-iaai 

8. 

.. 120- 

... 120-1)122 

. 

11- 

.... 1-2718 

i). 

.. 112',' 

... 142-7702 

10. 

K- 

. . MIGI 

10. 

.. 1.58:; 

... 1.58-0102 

11. 

p, 

. t-.5.58| 

II. 

.. 171.', 

... 174-,5012 

12. 

1? 

... 1 01)1)7 

12 

.. IIIOJ 

... 11)0-30,83 

la. 

!»• 

. 1-8111 

la. 

.. 2001 

... 200-2323 

11. 

2 

.. . l■l)8ao 

14. 

222' 

• • 

... 222-01)03 

ir>. 

01 
-■h • 

.. . 2-1210 

1.5. 

,. 2.-P 

... 2,37-1)003 

IG. 

01 

-’4 

.. . 2-200a 

10. 

.. 2.5a’ 

... •2.53-8211 

17. 


... 2-1071) 

17. 

.. 201)',' 

... •201)-0,881 

18. 

Ill. 

01 

.... 2-7)11)0 
.... 2-01)12 

18 

285.', 

285*5521 

2J 

111. 

.. aoiii 

... 301-4101 

20. 

0 7 

_ 

20. 

.. ai7] 

... 317-2,801 

21. 

(1 

.... 2-1)747) 

ao. 

.. 47,5’ 

... 47.5-1)207 


31 

.... 3-llGI 

40. 

.. 031.', 

... 031-7)001) 

2a. 

31 

.... a-27)78 

DO. 

.. 71)3.1 

... 71)3-2011 

21. 

27). 


.... a-ai)i)i 
... a-,5411 

no. 

. 11.512 

. 1)51 *8111 

a.'. 

70. 

..1110.1 

...1110-1810 

2G. 

31 

.... a-G827 

80. 

..1201)1 

...12011-1218 

27. 

31 

.... a -8211 

111). 

..1127,5 

...1427-7020 

Qrs. 






1. 

•1 

.... a-l)GG0 

UK). 

..1,5865 

.. .1580-4023 

9 . 

VI 

.... 7-11.520 

200. 

..31725 

.,.3172-8015 

a. 

111 

.... 11-81)80 

aoo. 

..4751)j 

.. .475!)-2068 

1 -- 



— 

-- 

- -- 
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Sn. Or. -m. 


l.'>-8li)2 Gallons to ] Owt. 


L))s. 


Gallons. 

1.... 

1 

. .l.|12 


1 

. -2825 

3 

:i 

. ■m'l 

■1.... 

A 

K • 

.. .. 

f) 

n 

. . •70(;2 

0 .... 


. -St 75 

7.... 

.. 1 . 


8.... 

.. u. 

. . . 

. M2'.)!( 

!!.... 

.. I}. 

. 1-2712 

l(t.... 

.. l^ 

. 11121 

n.... 

.. i.‘. 

. .. I-.W.-G 

12.... 

.. v-i 

... . 

1.3.... 

■ ■ i;. 

. 1-.83(12 

11.... 

.. 2 . 

. 1-0771 

15.. 


_ 2-|l8() 

ifi.... 

.. 21. 

. 2-2.'i'.)<» 

17.... 

2’*. 

.2-1011 

18.... 

.. 2.1. 

. 2-.')12l 

111.... 

.. 25. 

. 2-0836 

20.... 

.. 25, 

. 2-8210 

21.... 

.. 3 . 

. 2-0601 

22.... 

.. 3i. 

.3-1073 

23.... 

.. 3]. 

. 3-2186 

21.... 

.. ,3-'. 

.. .. 3-3.808 

25.... 

.. 3.!. 

. 3-.63II 

26.... 

.. 35 . 

. 3-6723 

27.... 

.. .3J. 

.3-81.36 

Qra. 



1 .... 

.. 4 . 

..3-0518 

2.... 

.. 7 ;. 

. 7-iH)06 

3.... 

..IIS 

....11-8044 


.‘{Iii'3812 Oalloii.s to 1 Ton. 


(Vts. 


Gallons, . 

1... 

. 15S 

... I 5 - 8 IO 2 " 

2... 

• 315 

... 31-6.381 

3... 

. 17.1 

... 17-1570 

■1... 

. o-'ii 

... 03-2768 

r, 

. 7o; 

... ,70-0060 

f». . . 

. 015 

... 01-01.52 

7 ... 

. 1I0-; 

... 110-7315 

8. . . 

. 126.1 

... 120-.5.5,37 

1) . . . 

■ H25 

... 112-3720 

10.. . 

. 1,581 

... 158-1021 

II... 

. 171 

... 174-0113 

12... 

■ I80S 

... 180-8305 

1 . 3 ... 

. 2055 

... 20,5-6107 

11.. 

. 221.1 

... 221-1680 

15... 

. 2371 

... 2.37-2881 

16... 

. 25.31 

... 2,5,3-1073 

17. . 

. 2681 

... 268-0265 

18... 

. 281-' 

... 2.84-71.58 

10.. . 

. .3(K15 

... ,3lK)-.505O 

20... 

. 3163 

... 316-3.812 

30... 

• Wl. 

... 171-.5703 

10... 

. 0323 

... 632-7681 

,50... 

. 701 

... 700-0604 

60... 

. 0101 

... 010-1.525 

70... 

. 11073 . 

...1107-.3440 

80... 

. 126 , 5.5 

...126.5-.5.367 

00... 

.14231 

...142.3-7288 

100... 

.1.5811 

...1.581-0200 

200... 

.31631 

. ...316,3-8418 

3(K1... 

.17453 

...174.5-7627 
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OIL TRADE CALCULATOR 


8ji. Or. '710. 

IB'7746 Gallons to 1 Cwt. 315'4930 Gallons to 1 Ton. 


Llis. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1. 

1 

8 • • 

. '1408 

1... 

. 153. 

... 15-7746 

2. 

1 

• • 4 • 

. -2817 

2... 

. 34 . 

... 31-.5493 

3. 

3 

• ■ K • 

. '4225 

3... 

• 471. 

... 47-32,39 

4 . 

.. |. 

. •6634 

4... 

. 63*. 

... 63-0986 

T). 

3 

. • 4 • 

. -7042 

5... 

• 

.., 78-8732 

0. 

7 

• • 8 • 

. -8451 

G... 

• MS- 

... 94-0-179 

7. 

,. 1 . 

. -9869 

7... 

. 1105 . 

... 110-4225 

8. 

.. ij. 

. M208 

8... 

. 1261. 

... 120-1972 

0. 

.. li. 

. 1-2676 

9... 

. 142 . 

... 141-9718 

10. 

.. li 

. 1-4084 

10... 

,. 1573 . 

... 157-7465 

11. 

... 4. 

. 1-5493 

11.,, 

,. 1734 

... 173-5211 

12. 

... ij. 

. 1-0901 

12.. 

.. 1894 

... 189-2958 

13. 

... 4. 

. 1-8310 

13., 

., 205J. 

... 205-0704 

14. 

... 2 . 

. 1-9718 

14.. 

.. 2205 . 

... 220-84.51 

ir).... 

... 21. 

.2-1127 

15.. 

.. 2365. 

... 2.36-6197 

16.,.. 

... 2i. 

. 2-2635 

16.. 

.. 2521. 

... 2,52-3944 

17... 

... n- 

. 2-3944 

17.. 

.. 2681. 

... 208-1090 

18.... 

... 2,1. 

. 2-5352 

18.. 

..284 . 

... 283-9437 

1!).... 

... 25. 

. 2-6701 

19,. 

.. 2993 . 

... 299-7183 

20.... 

... 21. 

. 2-8109 

20.. 

.. 3151. 

... 315-4930 

21.... 

... 3 . 

. 2-9577 

30.. 

.. 4733 . 

... 473-2394 

22.... 

... 31. 

. 3-0986 

40.. 

..631 . 

... 630-9859 

23,... 

... 3i. 

. 3-2394 

50.. 

.. 7883. 

... 788-7324 

24.... 

... 3i 

. 3-3803 

GO.. 

.. 9461. 

... 946-4789 

26.... 

... 31. 

. 3-5211 

70.. 

..11044 

.. .1104-2263 

20.... 

... 35. 

. 3-6620 

80.. 

..1262 , 

...1261-9718 

27.... 

... 3i 

. 3-8028 

90.. 

..14194 

...1419-7183 

Qrs. 






1.... 

... 4 . 

. 3-9437 

100.. 

..15774 

.. .1577-4648 

2.... 

... 71. 

. 7-8873 

200.. 

..31544 

,.. .3164-9296 

3.... 

...Ill, 

.11-8310 

300.. 

..47325 

. 4732-3943 



































































OIL TRADE CALCULATOR 


7 




Sp. Or 

-712. 



15-7303 Gallons to 1 Cwt. 

311-0007 Gallons to 1 Ton. 

Ll)s. 


Gallon.^?. 

(Svts. 


Gallons. 

1... 

1 

. . . ^ . 

.... -Mot 

1.. 

■ 1.5,?.. 

.. 15-7303 

2... 

1 

. . . 4 . 

.... -280;) 

0 

. 31.1. 

.. .31-1007 

3... 

3 

g . 

.... -4213 

3.. 

. 17]. 

.. 47-1910 

4... 

1 

.... -.5018 

4.. 

• fi2;. 

.. 02-0213 

5... 

. . . 

.... -7022 

5.. 

• 78g. 

.. .78-6517 

0... 

8 • 

.... -8427 

0.. 

• 942. 

.. 04-3820 

7... 

... 1 . 

.... -OHSl 

7.. 

. IIOJ. 

.. 110-1124 

8... 

... 1>. 

.... 1-1230 

8.. 

. 1252. 

.. 125-8427 

i)... 

... l,i. 

.... 1-2610 

!l.. 

• m- 

.. Ill-.5730 

; 10... 

... r-i 

.... 1-1015 

10 .. 

. n>i[. 

.. 1.57-.30.34 

11... 

... u. 

.... 1-5140 

11 .. 

. 173 . 

.. 17.3-03.37 

12... 

... i g . 

.... 1-0854 

12 .. 

. 188J. 

.. 188-7040 

13... 

.. . ig . 

.... 1-8258 

13.. 

. 2011. 

.. 204-4944 

14... 

... 2 . 

.... 1-0003 

11.. 

. 220i. 

.. 220-2247 

15... 

... 21. 

.... 2-1007 

15.. 

. 2.30 . 

.. 235-9551 

10... 

... 21. 

.... 2-2172 

10.. 

• 251§. 

.. 251-0854 

1 17... 

... 22. 

.... 2-3870 

17.. 

. 207». 

.. 267-41.57 

1 18... 

... 2.',. 

.... 2-,5281 

18.. 

. 283J. 

.. 28.3-1461 

1 lil... 

... 2$. 

.... 2-0085 

10.. 

. 208J. 

.. 208-8764 

20... 

... 2.]. 

.... 2-8000 

20.. 

. 3141. 

.. 314-6067 

21... 

... 3 . 

.... 2-0404 

.30.. 

• 4711. 

.. 471-9101 

22... 

... 31. 

.... 3-0800 

10.. 

. 6291. 

.. 629-2135 

23... 

... 3J. 

.... 3-2303 

50.. 

. 7861. 

.. 786-5168 

24... 

... 32. 

.... 3-3708 

00.. 

. 0431. 

.. 943-8202 

25... 

... 3.>. 

.... 3M12 

70.. 

.11011. 

..1101-1236 

26... 

... 3g. 

.... 3‘0017 

80.. 

.12581. 

. .12.58-4270 

27... 

... 3J. 

.... 3-7021 

90.. 

.1415|. 

..1415-7303 

Qra. 






1... 

... 3S. 

.... 3-9320 

100.. 

.1573 . 

..1573-0337 

2... 

... 75 . 

.... 7-8652 

200.. 

.3146J. 

. .3146-0874 

3... 

...11.?. 

.11-7077 

300.. 

.47101. 

..4719-1011 





























































OIL TRADE CALCULATOR 




S]>. Gr. -714. 



]5’6863 Gallons to 1 Cwt. 

313-7255 Gallons to 1 Ton. 

Lbs. 


Gallons. 

(Hvts. 


Gallons. 

1 ... 

1 

.... -1401 

1 .. 

.. 15t 
.. .31-1. 

... 1.5-0863 

2... 

1 

.... -2801 

2 .. 

... 31-.3725 


:( 

.... -4202 


.. 47 . 

... 47-0588 

.. 

4... 

1 

.... •5602 

4 .. 

.. 62J. 

... 62-7151 

5... 

R 

.... •7(K);! 

5.. 

. . 1^1 . 

... 7.8-1314 

e... 

7 

... f, . . 

.... -8103 

6.. 

.. 91'. 

... 91-1170 

7... 

... 1 .. 

.... -osoi 

7.. 

.. 109}. 

... 109-,80,39 

H. .. 

... 1'.. 

.... 1-1201 

S.. 

.. 125.1. 

... 125-4902 

. 

1 1 

... 1^ . 

.... 1 •2(105 

9 .. 

.. mi. 

... 141-1705 

10... 

... IJ.. 

.... 1-4(K)(; 

10 .. 

. . I.56J. 

... 156-,8627 

11 ... 

... 1.',.. 

.... ]-,540(i 

11 .. 

.. 172.1. 

... 172-5190 

12 ... 

... 15 .. 

.... l-(i807 

12 .. 

.. 188|. 

... 18.8-2353 

13... 

... 1 ;.. 

.... 1-8207 

13.. 

., 203J. 

... 203-9210 

14... 

... 2 .. 

.... l-%08 

II.. 

.. 2l9t 

... 219-6078 

15... 

... 21.. 

.... 2-l(X)8 

15.. 

.. 23.5,1. 

... 2.35-2911 

1C... 

.. 21.. 

_ 2-2109 

16.. 

.. 251 . 

.., 2.50-9,801 

17... 

2'1 

... Wg.. 

.... 2-.3809 

17.. 

.. 266S. 

... 266-0007 

18... 

... 21.. 

.... 2-.52IO 

18.. 

.. 2 S 2 ^ 

... 282-3529 

19... 

... .. 

.... 2 -ccn 

19.. 

.. 298 . 

... 298-0392 

20 ... 

. . . 25 . . 

.... 2-8011 

20 .. 

.. 313-}. 

. .. 31.3-7255 

21 ... 

... 3 .. 

.... 2-9412 

.30.. 

.. 470t 

... 470-.5882 

22... 

... 31.. 

.... 3-0.812 

40.. 

.. 0271. 

... 027-4510 

23... 

... 3i.. 

.... 3-2213 

.50., 

.. 781’. 

... 784-3137 

24... 

... 31.. 

.... 3-3013 

60.. 

.. 941'. 

... 941-1765 

25 ... 

... 3.!.. 

... 3-50M 

70.. 

80.. 

..1098 . 
.. 12.51 J. 

.. .1098-0.392 
...1251-9020 

26... 

... .31.. 

.... 3-6415 

27.. . 

... 3?.. 

.... 3-7815 

90.. 

..1411}. 

...1411-7647 

Qrs. 



1... 

... 31.. 

.... 3-9216 

100.. 

..1,5C8§. 

.. .1568-6274 

2... 

- < ft • • 

.... 7-8431 

200.. 

..31,371. 

...31,37-2549 

3... 

...llj.. 

....11-7647 

,300.. 

..47a5;. 

.. .4705-8824 



























































’OIL TEADE CaIcULATOR 9 


Sj). Or. -716. 

]r)-6'12r) Gallons to 1 Gwt. 3l2-8.1i)2 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gulloiis. 

(\vts. 


Gallons. 

1.. 

1 

. H 

. -1397 

1. 

.. 1.52 

... 15-6425 

2.. 

. 1 

. '2793 

2. 

.. 31,1 

... 31-2819 

3.. 

H 

. H 

. -4190 

3. 

.. 465 

... 46-9274 

4.. 

1 

. -5.587 

4. 

.. 622 

... 02-.5098 

5.. 

3 

. 4 

.... -0983 

5. 

.. 7.81 

... 78-2123 

0.. 

7 

. 8 

. -8380 

6. 

.. 935 

... 93-8.547 

7,. 

. ... 1 

.... -9770 

7. 

.. |1)9J 

... 109-4972 

8.. 

11 

. 1-1173 

8. 

.. 125' 

... 12.5-1397 

I).. 

. 11 

. 1-2.570 


.. 1401 

... 140-7821 

10.. 

. 12 

. 1-3960 

10. 

.. 1562 

... 156-4246 

II.. 

. li 

. 1-.5.363 

11. 

.. 172' 

... 172-0070 

12.. 

. ' 8 

. 1-0760 

12. 

.. 1871 

... 187-7095 

13.. 

. ^ 8 

. 1-81.50 

1.3. 

.. 2032 

... 203-3519 

14.. 

.2 

. 1-9.5.53 

14. 

.. 219 

... 218-9911 

1.').. 

.2.1 

.. .. 2-09.50 

15. 

.. 2342 

... 231-0309 

Jfi.. 

. 2| 

.. .. 2-2316 

16. 

.. 2.501 

... 2.50-2793 

17.. 

. 22 

. 2-3743 

17. 

.. 2655 

... 26.5-9218 

18.. 

. 2.1 

.2-5140 

18. 

.. 2812 

... 281-.5642 

19.. 

. n 

. 2-6530 

19. 

.. 2971 

... 297-2067 

20.. 

.2? 

. 2-7933 

20. 

.. .3125 

... 312-8492 

21.. 

. 25 

. 2-9.330 

30. 

.. 4691 

... 469-27.37 

22.. 

. 31 

. 3-0720 

40. 

.. 62.5} 

... 62,5-6983 

23.. 

. 31- 

. 3-2123 

.50. 

.. 782> 

... 782-1229 

24.. 

.32 

. 3-,3520 

60. 

.. 9.381 

... 9.38-5475 

25.. 

. 3.1 

. 3-4916 

70. 

..1095 

...1094-9721 

26.. 

. 32 

.3-6313 

80. 

..12512 

.. .1251-.3966 

27.. 

.3J 

. 3-771/.) 

90. 

..14075 

...1407-8212 

Qrs. 






1.. 

. 35 

. .3-9106 

100. 

..1.5641 

.. .1.564-2458 

2.. 

. n 

. 7-8212 

200. 

..3128.1 

.. .3128-4916 

3.. 

. ni 

.11-7318 

300. 

. .4692,} 

...4692-7374 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. fir. -718. 


irv6989 Gallons to 1 Cwt. 


Lbs. Gallons. 


1.... 

1 

- 1,393 

2.... 

-• 1. 

-2785 

3....' 

3 

• • ft. 

-4178 

4.... 

1 

-5,571 

5...., 

3 

• • H. 

-0904 

0.... 

.. 1 . 

-8,3,56 

7.... 

.. 1 . 

-9749 

8.... 

•• 11. 

1-1112 

9.... 

- n . 

1 -2.535 

10.,.. 

.. n . 

1-3928 

11.... 

.. 11 . 

1-.5.320 

12.... 

■ • n . 

1-6713 

13.... 

• ■ 1?. 

1-8100 

14.... 

2 

1-9499 

15.... 

• •21 . 

2-0891 

10.... 

- 21 . 

2-2284 

17..,. 

.. 23 . 

2-3677 

18.... 

.. 2.1 . 

2-5070 

19.,.. 

25 . 

2-6462 

20.... 

- - 2|. 

2-7855 

21.... 

25 . 

2-9248 

22.... 

••31. 

3-0641 

23.... 

•31. 

3-2033 

24.... 

-.31. 

3.3426 

25.... 

.. 31. 

3-4819 

20.... 

•• 35 . 

3-0212 

27.... 

•• 33 . 

3-7604 

Qrs. 



1.... 

•• 35 . 

3-8997 

2.... 

■ ■n . 

7-7994 

3.... 

•••11!. 

11-0992 


311-9777 Gallons to 1 Ton. 

Cwls. Gallons. 

1.. .. l.bj,... ir)-5989 

2.. . 31].... 311978 

3.. .. 403.... 16-7907 

4.. .. 02 ;.... 02-3955 

5.. .. 78 .... 77-9944 
0.... 93^... 93-5933 

7.. .. I09i.... 109-1922 

8 .. .. 1243 .... 121-7911 

9.. .. 140’.... 140-3900 

10.. .. 1.56 .... 1.5.5-9889 

11.. .. 171^... 171-5877 

12.. .. 187J.... 187-1806 

13.. .. 2023 ..,. 202-7855 

14.. .. 2I8».... 218-3844 

15.. .. 231 .... 2.33-9833 

16.. .. 249t... 249-,5822 

17.. .. 206J.... 205-1811 

18.. .. 28 O 3 .... 280-7799 

19.. .. 2963.... 296-3788 

20.. .. 312 .... 311-9777 

30.. .. 468 .... 467-9066 

40.. .. 624 .... 623-9554 

50.. .. 780 .... 779-9443 

60.. .. 93 . 5 J..., 935-9331 

70.. ..1091 3 .... 1091-9220 

80.. ..1247.....1247-9109 

90.. ..14035....1403.8997 

100.. .. 15595 ....1659-8886 

200.. ..31 193 ....3119-7771 

300.. .. 40795 .... 4079-6657 








































OIL TRADE CALCULATOR 


11 


Sp. Or. -la). 

15‘5555 Gallons to 1 Cwt. SlMlll Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

(bvts. 


Gallons. 

1. 

.. -J.. 

.... -1389 

1.. 

. 1.5.1.. 

.. 15-5555 

2.... 

■ . }■ 

.... -2778 

2.. 

. .31 j. 

.. 31-1111 

1 ;i . . . . 

:t 

8 • 

.... -4167 

3.. 

. 46i. 

.. 46-6667 

4.... 

1 

.... -5555 

4.. 

. 62]. 

.. 62-2222 

! 6.... 

» 

• • 4 • 

.... -6944 

5.. 

. 77:}. 

.. J7-7778 

' fi.... 

.. 1 

.... -83,33 

0.. 

. 93^ 

.. 93-3.3.3,3 

1 7.... 

.. 1 . 

.... -9722 

7.. 

. mi. 

.. 108-8889 

8 .... 

.. ij. 

.... Mill 

8.. 

. 124'. 

.. 124-4444 

!).... 

.. U- 

.... 1-2500 

9.. 

. 140 . 

.. 140-0000 

10... 

.. 11. 

. 1-.3889 

10.. 

. 1.551. 

.. 155-5.5.55 

11.... 

.. i.‘. 

.... l-,5278 

11.. 

.•171i. 

.. 171-1111 

; 12..,. 

.. 11. 

.... -1-CCC7 

12.. 

. l.SOi. 

,, 180-6667 

i 13.... 

.. 1.?. 

.... 1-80.55 

13.. 

. 202i. 

.. 202-2222 

1 14.... 

.. 2 . 

.... 1-9444 

14.. 

. 217i. 

.. 217-7778 

15.... 

.. 2J. 

.... 2-0833 

15.. 

. 2.3,3i. 

.. 2.3.3-3333 

1 IG.... 

.. n. 

.... 2-2222 

10.. 

. 218J. 

.. 248-8889 

17.... 

.. 2|. 

.... 2-3C11 

17.. 

. 204.1. 

.. 264-4444 

1 18.... 

.. 21. 

.... 2-5000 

18.. 

. 280 . 

.. 280-0000 

i 19.... 

. 2i 

.... 2-0389 

19.. 

. 295^. 

.. 29.5-.5555 

1 20.... 

.. H. 

.... 2-7778 

20.. 

. 3115. 

.. 311-1111 

! 21.... 

.. 2^ 

.... 2-9167 

30.. 

. 466i. 

.. 466-6607 

' 22.... 

.. 3 . 

.... 3-0555 

40.. 

. 6221. 

.. 622-2222 

; 23.... 

.. 31. 

.... 3-1944 

,50.. 

. 777J. 

.. 777-7778 

1 24.... 

.-. 3i. 

.... 3-3333 

60.. 

. 933i. 

.. 9.^3-3333 

25.... 

.. 31. 

.... 3-4722 

70.. 

.10885. 

..1088-8889 

26.... 

.. 31. 

.... 3-6111 

80.. 

. 12445 . 

..1244-4444 

27.... 

.. H. 

../. 3-7500 

90.. 

.1400 . 

..1400-0000 

Qrs. 






1.... 

.. 3|. 

.... 3-8889 

100.. 

. 15555 . 

..1565-5565 

2.... 

.. 7j. 

.... 7-7778 

200.. 

. 31115 . 

..3111-1111 

3.... 

..Hi. 

....11-6667 

300.. 

. .46661. 

. .4666-6667 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sl>. fir. -722. 

1.T512.5 fiiillnas to 1 Cwt. 310-21!»3 Gallons to 1 Ton. 


L1 >h. 


Gallons 

(Jwts. 


fiiillonfl. 

1 .. 

1 

... •138,3 

1 .. 

.. 1.3.1.. 

.. 1.3-.312r) 

2 .. 

_1_ 

.... -2770 

2 .. 

.. 31 .. 

.. 31-0210 

3.. 


. .. -41.3.3 

3.. 

.. 401.. 

.. 40 .3.374 

4.. 


. .. -.3.310 

4 . 

.. 02 .. 

.. 02-0100 


a 

.... •G!l2,3 

,3.. 

.. 771.. 

.. 77-.302,3 

G.. 

7 

.... -8310 

0 .. 

.. 0.3'.. 

.. 0.3-0748 

7.. 

.. . 1 . 

.... -ilGitG 

7.. 

.. 10.8“.. 

.. 108-.3872 

8 .. 

_ 1’. 

.... 1-1080 

8 .. 

.. 124>.. 

.. 121-0007 

. 

.... li. 

.... 1-210.3 

0 .. 

.. i.-iO!;.. 

.. 1 ,‘10-0122 

10 .. 

.... 1H • 

.... 1-.3.8150 

10 .. 

.. 1.3.31.. 

.. 1.3.3-1210 

11 .. 

.. . 11. 

.... 1-.32.3.3 

11 . 

.. 1705 .. 

.. 170-0,371 

12 .. 

.... i jj. 

.... 1-GG20 

12 .. 

.. 1801.. 

. 180-1400 

13.. 

.... 13 . 

.... 1-8003 

1.3.. 

.. 2105 .. 

.. 201-0020 

14.. 

2 

.... l-'.tGOl 

14.. 

.. 2171.. 

.. 217-174.3 

in.. 


.... 2-077G 

1.3.. 

.. 2,321.. 

.. 2,32-0870 

IG.. 

.... 21 . 

.. .. 2-21G1 

10 .. 

.. 248'.. 

.. 218-1004 

17.. 

25 . 

.... 2-3.34G 

17.. 

.. 20.-V].. 

.. 20.3-7110 

18.. 

2 .', . 

.... 2-10.31 

18.. 

.. 2701.. 

.. 270-2244 

!<).. 

.... 25 . 

.... 2-G310 

10 .. 

.. 2015 .. 

.. 204-7,308 

20 .. 

.... 23 . 

.... 2-7701 

20 .. 

.. 310'.. 

.. 310-2403 

21 .. 

.... 2 J . 

.... 2-!10SG 

30.. 

.. 40.31.. 

.. 40,5-,3740 

22 .. 

.... 3 . 

.... 3-0171 

40.. 

.. 0201 .. 

.. 020-4080 

23.. 

.V 

.... ,3-18.30 

,30.. 

.. 77.35-.. 

.. 77.3-02.33 

24.. 

_ 33 . 

.... ,3-3211 

00.. 

.. 0.303 .. 

.. 0.30-7479 

23.. 

.... 31. 

.... ,3-lG20 

70.. 

..10.851.. 

. .10.85-8726 

2G.. 


.... .3-0011 

80.. 

..1241 .. 

..1210-9972 

27.. 

.... 33 . 

.... ,3-73!)0 

no.. 

..1306J.. 

. .1396-1219 

Qrs. 






1.. 

.... 3^. 

.... .3-8781 

100.. 

..1,3,311.. 

..15,31-2465 

2.. 

.... 73 . 

... 7-7.362 

200.. 

..31021.. 

. .3102-49.31 

3.. 

.... 113 . 

....11-0343 

,300.. 

.. 40 , 335 .. 

. .4653-7396 





























































OIL TRADE CALCULATOR 
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-- 

— 

- . 






S[). Or 

. -721. 



15'l(i'.(6 (! 

.ilkms to 1 Cwt. 

3()l(-3!)23 (l:illoii.s to 1 Ton. 

Ll)s, 



0\vt.s. 


OhIIoiis. 

1. 

1 

. -1381 

1.. 

.. 15.', 

... 15-10116 

2. 

1 

4 

. -27(12 

2 

.. 31 

... 3()-!).31)2 

3. 

H 

K 

. -nil 

3.. 

.. 163 

... 16-40,88 

■1. 

1 

. '5525 

■1.. 

.. (ilj 

... 61-8781 

0. 

‘{ 

. -(KIDd 

5.. 

.. 77-! 

... 77-3481 

0. 

7 

. •8287 

6.. 

.. 1(2’ 

... 112-8177 

7. 

1 

. •■((KiS 

7.. 

.. 108] 

... 108-2873 

,s. 

11 

. 1-1D5D 


,, 123] 

... 123-7,561) 

!>. 

11 

. 1-2131 

1).. 

.. 131)] 

... l31)-2265 

ID. 

1.2 

. 1-3812 

1(1.. 

.. 151-/ 

... 151-61(61 

II. 

1.',. 

. 1-511(3 

II.. 

.. 170] 

... 170-16,57 

12. 


. 1-6575 

12.. 

.. I,S.5S 

... 1.8.5-6.351 

13. 

11 

. 1-71(56 

13 . 

,. 2011 

... 201-10,50 

M. 

11 

.... 1-1(337 

11.. 

.. 216:3 

... 2I6-,5716 

15. 


. 2-D7I8 

15.. 

.. 232 

... 2.32(1112 

1(1. 


. 2-2Dl(l( 

16.. 

.. 217] 

... 217-51,38 

17. 

O.t 

. 2-3181 

17.. 

.. 263 

... 2621)831 

LS. 


. 2-1862 

18,. 

.. 27H.', 

... 2781,53() 

Ill. 

v)r. 

.2-6213 

111.. 

.. 21)3’ 

... 21)3-1)226 

2D. 


. 2-7621 

20.. 

.. 301(3 

... 3()l)-3!)23 

21. 


. 2-!KK)i 

30.. 

.. 1611 

... 161-0884 


3 

. 3-D387 

10 . 

.. 618,/ 

... 618-7815 

23. 

llj 

. 3-1768 

.50.. 

.. 773.', 

... 77.3-1,807 

21. 

31 

. 3-3111) 

(«).. 

.. 1)2,8’ 

... 1)2,8-1768 

25. 

3.'. 

. 3-153D 

70.. 

..10,82’ 

.. .1082-8721) 

26. 


. 3-51(12 

80.. 

..12,373 

.. .1237,561)1 

27. 

3’ 

. 3-721(3 

1)0.. 

..131)2] 

...1,31)2-2652 

Qrs. 






1 . 

^8 

. 3-8674 

100.. 

..1517 

.. .1546-1)613 

2 . 

7i' 

. 7-7318 

200.. 

..301)3; 

.. .301)3-9226 

3 . 

112 

.11-6022 

300.. 

..4oio; 

.. .4640-8810 

1 - 


... . 


. . 
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OIL TRADE CALCULATOR 




Sj). Gr. -720. 



lD-4270 (Millions to 1 Cwt. 

308-5300 Gallons to 1 Ton. 

Lbs. 


Gallons. 

CwU. 


Gallons. 

] . . . . 

1 

.... -1377 

1 .. 

• 152- 

.. 15-4270 

2.... 

1 

.... -2755 

2 .. 

. 30’. 

. 46i. 

. 0I|. 

.. 30-8540 

3...' 


.... -4132 

3 .. 

.. 40-2810 

4.... 

1 

.... -0510 

1 .. 

.. 01-7080 

5.... 

9 

.... -0887 

5 .. 

• III- 

.. 77-1350 

fi 

7 

. . '8261 

6.. 

. 02.',. 

.. 02-5620 

7.... 

.. 1. 

.... •'t042 

7.. 

. los". 

.. 107-0890 

8.... 

.. 11. 

.... I'lOl!) 

8.. 

. 1232. 

.. 123-4100 


.. IJ. 

.... 1'23!I7 

0.. 

. 138’. 

.. 138-8430 

10.... 


.... 1-3774 

10.. 

. 1511. 

.. 154-2700 

11.... 

.. 1.1. 

.... 1-5151 

11.. 

. 160|. 

.. 160-0970 

12.... 

• • 1 il ■ 

.... 1-C.52'.) 

12.. 

. 185J. 

.. 185-1240 

13.... 

.. 1?. 

.... l-7'.)00 

13.. 

. 200.;. 

.. 200-5510 

11.... 

.. ij. 

.... 1-1I281 

11.. 

. 210 . 

.. 21,5-0780 

15.... 

.. 2'. 

.... 2-06(il 

15.. 

. 2312. 

.. 231- 4050 

10.... 

.. 2]. 

.... 2'203'.) 

10.. 

. 210’. 

.. 216-8320 

17.... 

9:1 

• • *« • 

.... 2-3116 

17.. 

. 2021. 

.. 262-2580 

18.... 


.... 2-1703 

18.. 

. 2772. 

.. 277-68.50 

1!).... 

.. 25 . 

.... 2-0171 

10.. 

. 203‘. 

.. 203-1129 

20.... 

.. 23 . 

.... 2-7518 

20.. 

. 308.1. 

.. 308-,5300 

21.... 

2’ 

• • • 

.... 2-8020 

30.. 

. 1021. 

.. 462-8000 

22.... 

.. 3 . 

.... 3-0303 

40.. 

. 017'. 

.. 617-0700 

23.... 

•’.1 

• • • 

.... 3-1680 

50.. 

• 1112- 

..•771-3199 

21.... 

..31. 

.... 3-3058 

60.. 

. 0252. 

.. 925-6198 

25.... 

.. 3.1. 

.... 3-4135 

70.. 

.10702. 

..1070-8898 

26.... 

• • • 

.... 3-5813 

80.. 

.1234'. 

..1234-1593 

27.... 

.. 31 

.... 3-7100 

00.. 

.13882. 

..1388-4207 

Qra. 






1.... 

.. 31. 

.... 3-8567 

100.. 

.16421. 

. .1542-6097 

2.... 

.. 7|. 

.... 7-7135 

200.. 

.30852. 

. .3086-3994 

3.... 

..lit 

....11-5702 

300.. 

..46281. 

..4628-0992 





























































OIL TRADE CALCULATOR 


15 




Sp. Or. -728. 



]5'384C Galioiis to 1 (Vt. 

Lbs. (lalloiis. 

307-6023 Oalloiis to 1 Ton. 

(lv\ Is. (lallons. 

1.... 

1 

.... 1371 

1. 

.. 152. 

.. 15-3846 

2.... 

•• 1- 

.... -2717 

2^ 

.. 30-'. 

.. 30-7002 

3.... 

u 

• • h • 

.... -1121 

3. 

.. 46J. 

.. 40-1.538 

4.... 

1 

.... -Diyi 

1. 

.. 01.',. 

.. 01-5385 

5.... 

• • B • 

.... -0868 

5. 

.. 762. 

.. 76-0231 

6.... 

7 

.... '*8212 

6. 

.. 62,[. 

.. 0*2-3077 

7.,.. 

.. 1. 

.... -yoi.o 

7. 

.. 1072. 

.. 107-6023 

8.... 

.. IJ. 

.... i-oyny 

H. 

.. 1232. 

.. 123-0760 

y..,. 

.. 11. 

.... 1'2363 

0. 

.. 1382. 

.. 138-4610 

lo,;.. 

.. IJ. 

.... 1-3730 

10. 

.. 1532. 

.. 153-8461 

11.... 

., 1.',. 

.... 1-5110 

11. 

.. 1601. 

.. 160-2308 

12.... 

.. n. 

.... 1-6183 

12. 

.. 1812. 

.. 184-0154 

13.... 

.. ij. 

.... 1-78.57 

13. 

.. 200 . 

.. 200-(XX)0 

11 .... 

.. 1 ’. 

.... 1-11231 

II. 

.. 2103 . 

.. 215-3846 

15.... 

2 . 

.... 2 0601 

15. 

.. 23o;. 

.. 230-7602 

16.... 

01 

. . -rj . 

.... 2-1078 

16. 

.. 2162. 

.. 240-1538 

17.... 

.. 22 . 

.... 2-3352 

17. 

.. 261.'.. 

.. 201-5385 

18.... 

.. 2 .',. 

.... 2-4725 

18. 

.. 2762. 

.. 276-9231 

ly.... 

.. 22 . 

.... 2 -ooyy 

10 . 

.. 2021 . 

.. 202-3077 

20 .... 

.. 25 . 

.... 2-7472 

20 . 

.. 3072'. 

.. 307-6023 

21 .... 

.. 22 . 

.... 2-8816 

30. 

.. 46H. 

.. 461-5385 

22 .... 

.. 3 . 

.... 3-0220 

40. 

.. 61 53 . 

,. 615-3846 

23.... 

32. 

.... 3-1503 

00 . 

.. 7601. 

.. 760-2308 

21.... 

0 j 

.... 3-2067 

60. 

.. 0232. 

.. 923-0760 

25.... 

oa 

. . . 

.... 3-4311 

70. 

..10702. 

..1076-0231 

26.... 

or* 

.. o^^. 

.... 3-5711 

80. 

,.12302. 

..1230-7692 

27.... 

Qrs. 

.. 35 . 

.... 3-7088 

00. 

..1384g. 

..1384-6154 

1.... 

32. 

.... 3-8101 

100. 

..15382. 

..1538-4615 

2.... 

.. 7J. 

.... 7-6023 

200. 

..3076|. 

. .3076-0231 

3.... 

..111. 

....11-5385 

300. 

..46152. 

..4615-3846 
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Ulli 'lKAlll!i UAi/UULATUK 


S]). Gr 

15'312r) Gallons to 1 Cwt. 


Lbs. 


Gallons. 

1. 

1 

.... -1370 

2 

1 

• 1 • 

.... -2710 

3...!. 

:i 

.... -1110 

■1. 

1 

.... •517!) 

r, . 

a 

_ -(IMIK 

0...!. 

7 

.... '8211) 

7. 

. 1 . 

_ -1)58!) 

8.... 

. i;,. 

.... l-OD.b!) 

!*. 

• i|. 

.... 1-232!) 

10. 

• li- 

.... ]-3(i!)!) 

II. 

. 1.'.. 

.... ]-,50(l.S 

12. 

Jo 

• 15. 

■ ii. 

. .. 1-01.3.8 

.... 1-780.8 

11. 

. li. 

.... |•!II78 

15 


. . 2'(1518 

hi. 

‘2' 

• -'I • 

. .. 2-l!)IH 

17. 

• ■ 

_ 2-3288 

18. 

2l 

.... 2-1(1.57 

Ill. 

. 25. 

.... 2-(;()27 

20. 

21. 

oa 

• -(.I • 

.... 2-7.-ll)7 
.... 2-87(i7 

22. 

. 3 . 

.... 3-0137 

23. 

. 0^. 

.... 3-1507 

21. 

. 3J. 

.... 3-2877 


32 

31217 

2(1. 

. 3.1. 

.... 3-.5(ilC 

27. 

. 3^ 

.... o-O'JSO 

Qra. 



1 . 

. 35. 

.... 3-8.35(1 

2. 

• n- 

.... 7-0712 

3. 

.111. 

.... 11-5008 


-Tao, 

y(.i(i'H4ii3 Gallons to 1 Ton. 


Gwls 


Gallons. 

1. 

.. 153 

... 15-3125 

2. 

.. SOS 

... 3()-684!) 

3. 

.. 4(1 

... 40-0274 

4. 

.. (112 

... (11-30!)!) 

5. 

.. 7(1,? 

... 76-7123 

0. 

.. 52 

... !)2-0548 

7. 

,. 1072 

... 107-3073 

8. 

.. 122? 

... ]22-73!)7 

i). 

.. I38i 

... 138-0822 

10. 

.. 1532 

... 153-1217 

II. 

.. 108} 

... 1(18-7()7I 

12. 

.. I8U 

... KSl-lOOO 

13. 

.. I!)l(,', 

... I!)!)-1520 

II. 

.. 214? 

... 2II-7!)I5 

15. 

.. 230' 

... 230-137() 

1(1. 

.. 21.5,; 

... 24.5-17!) 1 

17. 

.. 2002 

... 200-8210 

18. 

,. 27(1' 

... 270-1044 

1!). 

.. 2!)i; 

... 2!) 1-5068 

20. 

.. 300; 

... 300-8103 

30. 

.. 100] 

... 400-2710 

40. 

.. 013; 

... 013-6080 

."lO. 

.. 707' 

... 707-1233 

00. 

.. !(20; 

... ')20-,5479 

70. 

..1074 

...1073-0726 

80. 

..12272 

... 1227-3073 

!)0. 

..1380J 

. ..1380-8219 

100. 

..15341 

...1534-2406 

200. 

..30681 

.. .3008-4 )31 

300. 

..4002? 

.. .4002-7397 
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Sp. Or. -732. 


1 

15‘3{X)5 Gallonu to 1 (Hvt. 

306-0109 Gallons to 1 Ton. 

Lba. 


Gallons. 

Gwts. 


G.illons. 

1.... 

1 

. -1300 

1.. 

. 15}. 

. 305. 

.. 15-3005 

2.... 

1 

. -2732 

2.. 

.. 30-6011 

3.... 

n 

. -loow 

3.. 

- ■1-3;- 
. 61}. 

. 76,',. 

.. 45-9016 

I.... 

j 

. -5101 

■1.. 

.. 61-2022 

5.... 


. -6,831 

5.. 

.. 76-5027 

G.... 

7 

. -8197 

0.. 

. 9lj. 

. 1071, 

.. 91-8033 

7.... 

.. 1 

. -9563 

7.. 

.. 107-1038 

8 .... 

.. n 

. 1'0929 

8.. 

• 1225. 

.. 122-4014 


.. li 

. 1-2295 

9.. 

. 137;. 

.. 137-7019 

10.... 

.. i,ii 

. 1-3661 

10.. 

. 153 . 

.. 153-0055 

11.... 

.. 1.', 

. 1-5027 

11.. 

. 168}, 

.. 168-3030 

12.... 

.. 

. 1-6393 

12.. 

. 1.835. 

.. 183-6006 

13.... 

.. 1? 

. 1-7760 

13.. 

. 1981. 

.. 198-9071 

14.... 

J7 

. . ij, 

. 1-9126 

II.. 

. 211}. 

.. 214-2076 

15.... 

.. 2 

.20192 

15.. 

. 22.>.'.. 

.. 229-5082 

1C.... 

.. 2J 

.... 2-1858 

16.. 

. 214}. 

.. 244-8087 

17.... 

.. 23 

.... 2-3221 

17.. 

. 2601. 

.. 260-1033 

18.... 

2! 

.... 2-1590 

18.. 

. 2755. 

.. 275-4098 

19.... 

.. 25 

.... 2-5956 

19.. 

. 290}. 

.. 290-7101 

20.... 

•• 23 

.... 2-7322 

20.. 

. 306 . 

.. 306-0109 

21.... 

.. 23 

.... 2-8688 

30.. 

. 459 . 

.. 459-0164 

22.... 

.. 3 

.... 3-00.55 

10.. 

. 612 . 

.. 612-0219 

23.... 

.. 3> 

.... 3-1421 

50.. 

. 765 . 

.. 765-0273 

24.... 

.. 31 

.... 3-2787 

60.. 

. 918 . 

.. 918-0328 

25..:. 

.. 3| 

.... 3-41.53 

70.. 

.1071 . 

..1071-0382 

26.... 

.. 3.1 

.... 3-5519 

80.. 

.1224 . 

..1224-0437 

27.... 

.. 31 

.... 3-6885 

90.. 

.1377 . 

..1377-0492 

Qrs. 






1.... 

•• H 

.... 3-8251 

100.. 

.1530 . 

..1530-0546 

2 .... 

.. 7| 

.... 7-6503 

200.. 

.30601. 

. .3060-1093 

3.... 

..11! 

....11-4754 

300.. 

.45901. 

. .4590-1639 


2 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Or. -734. 

IO'258'J Gallons to I Cwt. 30D'1771 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

].... 

1 

.... -1362 

1.. 

.. 151. 

... 15-2589 
... 30-5177 

2.... 

... }. 

.... -272.5 

2.. 

.. 301. 

3..'., 

a 

. . -1087 

3.. 

.. 451. 
.. 61 . 

45-776G 

4.... 

1 

.... -51,50 

4.. 

... 61-0354 

•I.... 

r, 

.. . *0812 

5.. 

.. 761. 
.. tui. 

,.. 76-294.3 

6.... 

7 

_ *8174 

6.. 

... !»4-5531 

7.... 

... 1 . 

.... -9537 

7.. 

.. 106?. 

. . 106-8120 

8.... 

... ij. 

.... 1 -0899 

8.. 

J22' 

... 122-0708 

9.... 

... 11 

.... 1-2262 

9.. 

.. 1 , 373 . 

... l,37-,3297 

10.... 

... ij. 

.... 1-.3024 

10.. 

.. 1 , 523 . 

... 152-5886 

11.,.. 

... 1.',. 

.... 1-1986 

11.. 

.. 167;. 

... 167-8174 

12.... 

... \i. 

.... 1-6349 

12.. 

.. 18,31. 

... 183-106.3 

13.... 

... n- 

.... 1-7711 

13.. 

.. 1983. 

... 198-3651 

14.,., 

17 

. . . ig . 

.... 1-9074 

14.. 

.. 2133 . 

... 21.3-6240 

15.... 

... 2 . 

.... 2-0136 

15.. 

,. 228;. 

... 228-8828 

16.... 

... 2'. 

.... 2-1798 

16.. 

.. 244 ;. 

... 241-1417 

17.... 

... 2i. 

.... 2.3161 

17.. 

.. 2 . 593 . 

... 2,59-4005 

18.... 

... 2.1. 

.... 2-1523 

18.. 

.. 2713 . 

... 274-6594 

19.... 

... 25. 

. . 2-5886 

J 1) . . 

.. 289;. 

... 289-9183 
... 305-1771 

20.... 

...21 

.... 2-7248 

20.. 

.. 305J. 

21.... 

... 21. 

.... 2-8610 

30.. 

.. 4573 . 

... 457-7657 

22.... 

... 3 . 

.... 2-9973 

40.. 

.. 6103 . 

... 610-3542 

23.... 

... 3‘. 

.... 3-1335 

,50.. 

.. 763 

... 762-9428 

24.... 

... 31. 

.... 3-2697 

60.. 

.. 9151. 

... 915-6313 

25.... 

... 31 

.... 3-4060 

70.. 

..1068;. 

...1068‘1199 

26.... 

... 3.1. 

.... 3-5422 

80.. 

.. 12203 . 

...1220-7084 

27.... 

... 3t. 

.... 3-6785 

90.. 

..1.373J. 

.. .1373-2970 

Qrs. 






1.... 

... 3J. 

.... 3-8147 

100.. 

..1525?. 

...1526-8856 

2.... 

... 7i 

.... 7-6294 

200.. 

..3051|. 

...3051-7711 

3.... 

...111. 

....11-4441 

300.. 

.. 45773 . 

.. .4577-6567 
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Sp. Gr. •736. 

15-2174 Gallons to 1 Cwt. 301-3178 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallon.s. 

Cwts. 


Gallons. 

1.... 

1 

... . 

.... -1359 

1 .. 

.. 151 

... 15-2174 

2.... 

... 1. 

.... -2717 

2 .. 

.. 302 

... 30-4348 

3.... 

It 

.... *1070 

3 . 

.. 155 

... 45-6522 
... 60-8696 
... 76-0870 
... 91-3043 
... 106-5217 

4.... 

1 

.... -0130 

•1 

.. 60J 
. 7Ci 

5.... 

f, 

.... -6793 

5. 

6.... 


.... -8152 

0.. 

.. 911 
.. 106.'. 

7.... 

... 1 . 

.... -9511 

7 .. 

8.,.. 

... 1'. 

.... 1-0870 

8.. 

.. 121J 

... 121-7391 

9.... 

... 1]. 

.... 1-2228 

9,. 

.. 137 

... 136-9565 

10..,. 

... 13 , 

.... 1-3587 

10,. 

.. 1,52' 

... 152-1739 

11.... 

... 1.',. 

.... 1-4946 

11.. 

.. 1672 

... 167-3913 

12.... 

... il 

.... 1-6:501 

12.. 

., 1822 

... 182-6087 

13.... 

... 1.;. 

.... 1-7663 

13.. 

.. 197J 

... 197-8261 

14.... 

... ij. 

.... 1-9022 

14.. 

.. 213 

... 213-04.35 

10.... 

... 2 . 

.... 2-0.-S80 

15,. 

.. 2281 

... 228-2609 

16..,. 

... 2>. 

.... 2-1739 

16,. 

.. 213.1 

... 243-4783 

17.... 

... 21. 

.... 2-3098 

17.. 

.. 2,58} 

... 2.58-6956 

18.... 

2.1. 

.... 2-4156 

18.. 

.. 273S 

... 273-9130 

19.,., 

... 2t 

_ 2-5815 

19.. 

.. 289! 

... 289-1301 
... 301-.3478 

20..,. 

... 2J. 

.... 2-7174 

20 .. 

.. 3012 

21.... 

... n- 

.... 2-8533 

30.. 

.. 4,561 

... 456-5217 

22.... 

... 3 . 

.... 2-9891 

40.. 

.. 608} 

... 608-6*156 

23.... 

... 31. 

.... 3-1250 

50.. 

.. 700J 

... 760-8696 

24.... 

... 31. 

.... 3-2WJ9 

60.. 

.. 913 

... '913-0435 

25.... 

... 32. 

.... 3-3967 

70.. 

..10651 

...1065-2174 

26.... 

... 3.'. 

.... tvry.i'M 

80.. 

..12172 

...1217-3913 

27.... 

... 32. 

.... 3-6685 

90.. 

..13692 

...136*9-5652 

Qrs. 






1.... 

... 3|. 

.... 3-8043 

100.. 

..1521} 

...1521-7391 

2.... 

... n- 

.... 7-6087 

200.. 

..30431 

.. .3043-4783 

3.... 

...lll. 

....11-4130 

300.. 

..45651 

...4565-2174 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Gr. -738. 

15'17C1 Gallons to 1 Cwt. 303'5230 Gallons to 1 Ton. 

Lbs. 


Oullons. 

Cwts. 


Gallons. 

1.... 

1 

• • H • 

.... -1355 

I.. 

• 15i- 

.. 15-1761 

2.... 

.. i. 

.... -2710 

2.. 

. 30f. 

.. 30-3523 

3...'. 

3 

H ' 

.... -IOCS 

3.. 

. 45i. 

.. 45-5284 

4.... 

1. 

.... -5420 

4.. 

. OOf. 

.. 00-7010 

5.... 

1 

• • 8 • 

.... -6775 

5.. 

• 751. 

.. 75-8808 

0...'. 

7 

* • 8 • 

.... -8130 

6.. 

. 91 . 

.. 91-0569 

7.... 

.. 1 . 

.... -9485 

7.. 

. ]06i. 

.. 106-2331 

8.... 

.. 11. 

.... 1-0810 

8.. 

• ]21f. 

.. 121-4092 

9.. .. 

.. 1]. 

.... 1-2195 

9.. 

. 136§. 

.. 130-5864 

10.... 

• 13 . 

.... 1-3550 

10.. 

. 151?. 

.. 151-7615 

11.... 

.. 1.1. 

.... 1-4905 

11.. 

. 107 . 

.. 166-9377 

12.... 

.. n. 

.... 1-62(H) 

12.. 

. 1821. 

.. 182-1138 

13.... 

.. If. 

.... 1-7015 

13.. 

. 197|. 

.. 197-2900 

14.... 

.. 11 . 

.... 1-8970 

14.. 

. 212.1. 

.. 212-4601 

15.... 

.. 2 . 

.... 2 0325 

16.. 

. 2271. 

.. 227-0423 

16..., 

.. 21 . 

.... 2-1680 

16.. 

• 2-12?. 

.. 242-8184 

17.... 

.. 21 . 

.... 2-3035 

17.. 

. 258 . 

.. 257-9946 

18.... 

.. 2|. 

.... 2-4390 

18.. 

. 2731. 

.. 273-1707 

19.... 

.. 2S. 

.... 2-5745 

19.. 

. 288? . 

.. 288-3469 

20.... 

.. 2f. 

.... 2-7100 

20.. 

. 3031. 

.. 303-5230 

21 .... 

.. 21. 

.... 2-8466 

30.. 

. 455?-. 

.. 456-2845 

22.. .. 

.. 3 . 

.... 2-9810 

40.. 

. 007 . 

.. 007-0461 

23.... 

.. 31. 

.... 3-1166 

50.. 

. 758f. 

.. 758-8076 

24.... 

. 31. 

.... 3-2520 

00.. 

. 910?. 

.. 910-5691 

25.... 

.. 31. 

.... 3-3875 

70.. 

.1062?. 

..1062-3306 

26.... 

.. 31. 

.... 3-5230 

80.. 

.12141. 

..1214-0921 

27.... 

.. 3i. 

.... 3-6586 

90.. 

.13651. 

..1365-8537 

Qrs. 

1.... 

... 3|. 

.... 3-7940 

100.. 

.1617?. 

..1617-6162 

2.... 

... 71. 

.... 7-5881 

200.. 

.30361. 

..3036-2303 

3.... 

...Ilf. 

.11-3821 

300.. 

.45621. 

..4662-8465 





























































OIL TRADE CALCULATOR 


21 


Sp. Or. -VIO. 

15-1361 Giillons to 1 Cwt. .302'7027 Oullons to 1 Ton. 


L1>8. 


OllllollH. 

(Vts. 


Onllons. 

1.... 

1 

H • • 

.... -1351 

1.. 

.. 1.5'.. 

.. 1,5-1351 

2.... 

... 1.. 

.... ■2703 

2.. 

.. .30].. 

., .30-2703 

3.... 

3 

• • • ft" 

.... -4051 

3 .. 

.. 4 . 53 .. 

., 45:4054 

4.... 

1 

.... -5105 

4 .. 

.. 50.',.. 

.. 50-5405 

5.... 

... 1. 

.... ■5757 

5 .. 

.. 7 . 55 .. 

,. 75-0767 

0.... 

3 

. . . 4 . . 

.... -SIOH 

(i. . 

.. 902,. 

,. 90-81(K8 

7.... 

... 1 .. 

.... -91.59 

7 .. 

.. 105 .. 

.. 105-9400 

8.... 

... IJ.. 

.... I-OHII 

8.. 

.. 121',. 

., 121-0811 

9.... 

... U-- 

.... 1-2152 

9.. 

.. 1,30].. 

.. 1.30-2102 

10.... 

... 1;’.. 

.... 1-.35I3 

10 .. 

.. 15l».. 

.. l,51-36l,3 

11.... 

... 1.1 .y 

.... 1-.IS55 

II.. 

.. 100.',.. 

,. 100-4805 

12.... 

... 15 .. 

.... 1-5216 

12 .. 

.. 1815.. 

.. 181-0210 

13.... 

... ij.. 

.... 1-7.50S 

13.. 

1952.. 

.. 190-7508 

M.... 

. . . J H • 

.... 1-8919 

14.. 

.. 211 ;.. 

.. 211-8919 

15.... 

2 .. 

.*... 2-0270 

15.. 

.. 227 

.. 227-0270 

15.... 

... 2i. 

.... 2-1522 

15.. 

.. 212],. 

.. 212-1022 

17.... 

... 2|.. 

.. .. 2-2!l73 

17.. 

.. 2.57].. 

., 2.57-2973 

IS.... 

2'i.. 

.... 2-4321 

18.. 

.. 2725 .. 

.. 272-4,324 

19.... 

Of) 

.... 2-.5575 

19.. 

.. 2875.. 

,. 287-,5676 

20.... 
21.... 

... 2?.. 

•■• .. 

.... 2-7027 
.... 2-8.378 

20 . 

.. .302?.. 

.. 302-7027 
.. 454-0,540 

30,. 

.. 4.54 .. 

22.... 

... 3 .. 

.... 2-97:«) 

40,. 

.. 00 . 53 .. 

.. 005-4054 

23.... 

... 3>,. 

.... 3-1081 

50.. 

.. 7.502.. 

.. 7,56-7668 

24.... 

... .3j.. 

.... 3-2132 

00 .. 

., 90.8].. 

.. 908-1081 

25.... 

... 3^. 

.... 3-.3781 

70,. 

..10.59J.. 

..1059-4695 

20.... 

... 3.'.. 

.... 3-51.35 

hO.. 

..12102.. 

..1210-8103 

27.... 

. . . . 

.... 3-0185 

SO.. 

..1302].. 

..1362-1622 

Qrs. 






1.... 

... 32.. 

.... 3-7838 

100.. 

..161.3'.. 

..1613-6135 

2.... 

... 7t. 

.... 7-5070 

200.. 

..3027 .. 

,.3027-0270 

3.... 

...11?.. 

....11-3513 

300.. 

..4540.].. 

..4540-5405 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. fir. '712. 

15’0!)I3 Gallons to 1 (!wt. 301'8868 Gallons to 1 Ton. 

Lbs. 


Gallons. 

C!wts. 


Gallons. 

].... 

1 

* • • • K • 

.... -1348 

1.. 

. 151. 

.. 15-0943 

2.... 

1 


2.. 

...30|. 

.. 30-1887 

3.. A 

» 

_ 


4rji 

.. 45-2830 
.. 00-3774 

4.... 

1 

.... -.osoi 

4.. 

. 002 . 

T).... 

fi 

.... -0738 


75 > 

75-4717 

fi...'. 

3 

• • 4 • 

.... -8080 

0.. 

. 902. 

.. 90-5000 

7.... 

.. 1 . 

.... •i)43t 

7.. 

. 1052. 

.. 105-0004 

8.... 

.. 1'. 

.... J-0782 

8.. 

• 120,J. 

.. 120-7547 

0.... 

.. n. 

.... |•2120 

9.. 

. 1351. 

.. 13,5-8191 

10.... 

.. 12. 

.... 1-3177 

10.. 

. 151 , 

.. 150-9434 

11.... 

.. 1.1. 

.... 1-4825 

11.. 

. 100 . 

.. 106-0,377 

12.... 

.. 15 . 

.... 1-0172 

12.. 

. 1811. 

.. 181-1321 

13.... 

.. ij. 

.... 1-7.520 

13.. 

. 196J. 

., 190-2264 

14.... 

• • ^ H • 

.... 1-8808 

14.. 

• 2112. 

.. 211-3207 

15.... 

.. 2 . 

.... 2-0210 

15,. 

. 2202. 

.. ■220-4151 

10.... 

.. 21. 

.... 2-1503 

10., 

. 211.1. 

.. 241-5094 

17.... 

.. 2J. 

.... 2-2011 

17,, 

. 2502. 

.. 250-0038 

18.... 

.. 22. 

.... 2-4250 

18.. 

. 27l|. 

,. 271-0981 

1').... 

.. 2.',. 

.... 2.5600 

19.. 

. 2,80J. 

.. 2,80-7924 

20.... 

.. 23 . 

.... 2-0954 

20.. 

. 3011. 

.. 301-8868 

21.... 

21 

.... 2-8302 

30.. 

, 4521. 

.. 452-8302 

22.... 

.. 3 . 

.... 2-9650 

40., 

. 603|. 

.. 00,3-77.30 

23.... 

.. 31. 

.... 3-0097 

50., 

. 7542. 

.. 754-7170 

24.... 

.. 31. 

.... 3-2345 

00.. 

. 9052. 

.. 905-6604 

25.... 

.. 32. 

.... 3-3693 

70.. 

.10562. 

..1056-6038 

20.... 

.. 3.1. 

.... 3-5040 

80.. 

.12071. 

..1207-5472 

27.... 

.. 32. 

.... 3-0388 

90.. 

.13581. 

..1358-4906 

Qr.s. 

1 .... 

.. 3|. 

.... 3-7736 

100.. 

.15091. 

..1509-4310 

2.... 

.. 7|. 

.... 7-5472 

200.. 

.30181. 

. .3018-8679 

3.... 

...Hi, 

.11-3207 

300.. 

.4528i. 

. .4628-3019 






























































OIL TRADE CALCULATOR 


23 


Sp. Or. -m. 

15'0538 Oallons to 1 Cwt. 301’0753 Gallons to 1 Ton. 


Ll)s. 


Gallons. 

Cats. 


Gallons 

1.. .. 

1 

.... -1311 

1 . 

.. 15 . 

... 15-0538 

2.... 

! 

.... -2688 

2. 

.. .301 . 

... ,30-1075 



.... •40.32 

:i. 

.. 4.51. 
.. GOJ. 

... 45-101.3 

•1 .... 

1 

.... -5376 

4. 

... 00-21,50 

5.... 

r> 

. .. -6720 

5. 

.. 751. 
. . ‘JO’. 

... 75-2688 


a 

.... ■8061 

«. 

... !;;)-,3226 


.. 1 . 

.... -OIO!) 

7. 

.. 1052. 

... 10.5-376.3 

H.... 

.. 

.... 1-0753 

8. 

.. 1202. 

... 120-4,301 

(t 

.. 1!. 

.... 1-20!I7 

1) 

135i 

.. 135'4830 

10. ... 


.... 1-3111 

10 

.. 1.501. 
.. 16,52 

... 150-.537G 

11... 

.. 

.. 11. 

.... 1-1785 

II. 

... 16,5-5914 

12.... 

.. It 

.... 1-CI29 

12. 

.. 1802 

... 180-6452 

JO.... 

. It 

.... 1-7473 

13. 

14. 

.. 19.5} 
.. 210} 

I95’fi98i) 

14.... 

• • ^ H • 

.... 1-8817 

... 210-7527 

15. .. 

9. 

.... 2-0101 

15 

.. 22.5} 

.. 240’ 

... 225-8064 

10... . 

2' 

.... 2-1.505 

16. 

... 240-8602 

17.... 

.. 2]. 

.... 2-284>( 

17. 

.. 255’ 

... 25,5-9140 

18.... 

.. 2t 

.... 2-4l!)1 

18. 

.. 271 

... 270-9077 

19... . 

.. 2.1. 

.... 2-.5.5.38 

19. 

.. 286 

... 286-0215 

20.... 

.. 2t 

_ 2-6882 

20. 

.. .3011 

... 301-0753 

21.... 

., 2t 

.... 2-8226 

.30. 

.. 4.512 

... 451-6129 

22.... 

.. 3 . 

.... 2-!l570 

40. 

.. 6021 

... 602-1505 

23.... 

• • * 

.... 3-Oillt 

50. 

.. 752} 

... 7.52-6882 

24.... 

.. 3i. 

.... 3-22.58 

60. 

.. 903} 

... 903-2258 

25.... 

. . Oft. 

.... 3-3602 

70. 

..105.3} 

...1053-7634 

26.... 

.. 3t 

.... 3-4!t46 

80. 

..1204J 

...1204-3011 

27.... 

.. 3§ . 

.... .3-62'jO 

90. 

..13545 

...1354-8387 

Qrs. 






1.... 

.. 31. 

.... 3-7034 

100. 

,.160,52 

...1505-3763 

2.... 

.. 71. 

.... 7-5269 

200. 

. .3010} 

...3010-7527 

3.... 

..111. 

....11-2903 

300.. 

..45161 

...4516-1290 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Gr. -740. 

15'0134 Gallons to 1 Cwt. 300‘2C81 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1.... 

1 

. . . y 

. -isio 

1.. 

.. 15 . 

... 15-0134 

2.... 

1 

. . . 4 

. -2681 

2.. 

.. 30 . 

... ,304)268 

3...’. 

3 

. . . s 

. -4021 

3.. 

.. 45 . 

... 45-0102 

4.... 

1 

. -.5.362 

4.. 

., 60 . 

... 60-0,530 

5.... 

... § 

. -0702 

5.. 

.. 7 . 5 ;. 

... 75-0670 

6...’. 

3 

. . . i 

. -804.3 

6.. 

.. 901. 

... 90-0804 

7.... 

... 1 

. -9.383 

7.. 

.. 1051. 

... 105-0938 

8.... 

... 11 

. 1-0721 

8.. 

.. 1201. 

... 120-1072 

!).... 

... n 

. 1-20GI 

9.. 

.. 13.51. 

... 13.5-1206 

10.... 

... 1’ 

. 1-3405 

10.. 

.. 1.501. 

... 1,50-1,340 

11.... 

... ].! 

. 1-4745 

11.. 

.. 16,51. 

... 16.5-1474 

12.... 

... 11 

. 1-C0,8G 

12,. 

.. 1801. 

... 180-1609 

13.... 

... 11 

. 1-7426 

13.. 

.. 19.51. 

... 195-174.3 

14.... 

... 11 

. 1-8767 

14,. 

.. 210.1. 

... 210-1877 

15.... 

... 2 

. 2-0107 

15.. 

.. 2251. 

... 22.5-2011 

1C.... 

... 21 

.2-1448 

16.. 

.. 240]. 

... 240-2145 

17.... 

... 21 

. 2-2788 

17.. 

.. 2.5.5]. 

... 25.5-2279 

18.... 

... 2i! 

.2-4129 

18.. 

.. 270]. 

... 270-241-3 

19.... 

... 2.i 

.2-54C9 

19.. 

.. 2851. 

... 28.5-2547 

20.... 

... 21 

. 2-6810 

20.. 

.. ,300]. 

... .300-2681 

21.... 

... 21 

. 2-8150 

30., 

.. 4.50-'. 

... 450-4021 

22.... 

... 3 

. 2-9491 

40.. 

.. 600.!. 

... 600-5362 

23.... 

... 31 

. 3-0831 

50., 

.. 7501. 

... 750-6702 

24.... 

... 31 

. 3-2172 

60.. 

.. 900?. 

... 900-8043 

25.... 

... 31 

.3-3512 

70.. 

..1051 

...1050-9383 

26.... 

...3.1 

. 3-4852 

80.. 

..12011. 

...1201-0724 

27.... 

... 31 

. 3-0193 

90.. 

.. 1354 . 

...1351-2064 

Qrs. 






1.... 

... 3| 

. 3-7533 

100.. 

..15011. 

...1501-3405 

2.... 

... 71 

. 7-5067 

2(X).. 

.,30021. 

.. .3002-6810 

3.... 

...111 

.11-36(X) 

300.. 

..4504 

...4504-0214 












































OIL TRADE CALCULATOR 


2D 


Sp. Gr. -Tia 

14'9733 Gallons to 1 Cvvt. Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1. 

1 

• • H • 

.... -1337 

1... 

15 . 

... 14-07.33' 

2. 

1 

• • 4 • 

.... -2071 

2... 

,‘;o . 

... 20-0405 

3. 

» 

. . j,. 

.... -4011 

3... 

41|. 

... 44-0108 

4. 

1 

.... ■,5318 

4... 

.501. 

... 50-80,30 

5. 

• • H • 

.... •06.84 

5... 

741. 

,.. 74-8003 

6. 

3 

4 • 

.... •,8((2I 

0... 

801. 

... 80-83!)0 

7. 

7 

• • H • 


7... 

mi. 

... 101-8128 

8. 

.. IJ. 

.... i-ooiin 

8... 

110}. 

... 110-7,801 

i». 

.. ^\. 

.... 1 •20.32 


1.31}. 

... 131-7504 

10. 

.. 111. 

.... 1 •3,300 

10... 

140}. 

... 110-7.320 

11 . 

.. 1.'.. 

.... l-170fl 

11... 

101}. 

... 101-70,50 

12 . 

.. 15 . 

.... 1-0013 

12 ... 

1705 

... 170-0701 

1.'!. 

.. 1 .?. 

.... l-i.'ivo 

13... 

1015 . 

... 104-0.524 

11. 

.. 11 

.... 1-.87I7 

M... 

2005 . 

... 2o;)-02,57 

15. 

.. 2 . 

.... 2'(K)53 

15,., 

2215 . 

... 224-.5080 

16.... 

• • • 

. 2-1 •3110 

10... 

23!)5 

... 2.-tO-.5722 

17.... 

.. 2 j. 

. 2-2727 

17... 

2.511 

... 2,54-5451 

]«.... 

.. 25 , 

. 2-4004 

18.,, 

2001 

... 200-51,87 

111.... 

.. 2 .',. 

. 2-.5401 

10.., 

2,841 

... 284-4020 

20 .... 

.. 25 . 

. 2-073.8 

20 ... 

200.1 

... 200-40.52 

21.... 

.. 2 |. 

. 2-,8075 

.30... 

440} 

... 440-1070 

22 

.. 3 . 

. 2 - 01 I 2 

40... 

,5082 

... 5!)8'y305 

23.... 

.. 3>, 

. 3-074!) 

50... 

7485 

... 748-0631 

24.... 

.. 31. 

. 3-2080 

00 ,,. 

8085 

... 808-3057 

25.... 

., 3g. 

. 3-3422 

70... 

10181 

...1048-1283 

20 .... 

.. 31. 

. 3-47.50 

fO... 

11071 

...1107-8610 

27.... 

.. 3|. 

. 3-0006 

00 ... 

13475 

...1347-5036 

Qrs. 






1.... 

.. 3i. 

. 3-7433 

100 ... 

.1407-5 

...1407-3262 

2 .... 

.. n- 

. 7-4800 

200 ... 

.29045 

.. .2904-6524 

3.... 

..111. 

.11-2200 

300... 

.4402 

.. ,4491-9786 
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OIL TRADK CALOULATOli 


8|i. Gr. -m. 

H’OASG Gallons to 1 CVt. 2!)8'06(!7 Gallons to 1 Ton. 




(lallonK. 

(Iwts. 


Gallons. 

1.... 

1 

• • • H • 

.... 13.33 

1.. 

.. Ill 

... 14-0.333 

2.... 

1 

. .. •2607 

2.. 

.. 2!)1 

... 20-x8667 


:t 

• • • H • 

.... -4000 

.3.. 

.. 442 

... 41-8(K)0 

4.... 

1 

.... -.OSIB 

4.. 

.. .5!)J 

... 59-7.333 

n.... 

r. 

• ■ • H • 

.... -CiUG 

5.. 

.. 742 

... 74-6667 

6...'. 

3 

• • 4 • 

.... -8000 

6.. 

.. 802 

... 80-6(KK) 

7.,.. 

7 

• • * 8 • 

.... -iiim 

7.. 

.. 1011 

... 101.5333 

8.... 

1 1 

_ i*(w;{;7 

8.. 

.. 1101 

... lltH()67 


11 

.... l-20tX) 

9.. 

.. 1312 

... 13I-4(K)0 

10.... 

. . 12. 

.... 1-3333 

10.. 

.. 1102 

... 140-333.3 

11.... 

... l.‘. 

.... 1-'1667 

11.. 

.. 161 ‘ 

... 161-2667 

12... 

... 12. 

.... 1-6(XX) 

12.. 

.. 170] 

... 170-2000 

13.... 

... ]■'. 

.... 1-7333 

13.. 

.. 1011 

... 101-1333 

1-1.... 

. . . 1 . 

.... 1-8667 

14.. 

.. 20.11 

... 200-0667 

15.... 

... 2 . 

.... 2-(HK«l 

15.. 

.. 221 

... 221-0000 

16.... 

... 21. 

.... 2-1.3.33 

16.. 

.. 2*»8^ 

... 2.38-0.333 

17.... 

... 2{. 

.... 2-2667 

17.. 

.. 25.31 

... 2.5.3-8667 

18.... 

... 22. 

.... 2--10tK) 

18.. 

.. 268] 

... 26,8-8000 

I!).... 

2.1. 

.... 2-5333 

1!).. 

.. 283] 

... 28.3-7,333 

20.... 

2 -’ 

• • • *'8 ■ 

.... 2-6(m7 

20.. 

.. 2082 

... 208-6667 

21.... 

... *^1 . 

.... 2-8000 

.30.. 

.. 448 

... 448-0000 

22.... 

07 

.... 2-(»333 

40.. 

.. .5072 

... .507-3333 

23.... 

... 31. 

.... 3-0667 

50.. 

.. 7462 

... 746-6667 

24.... 

... 3j. 

.... 3-2(KX) 

60.. 

.. 806 

... 806-0000 

25.... 

... 32. 

.... 3-3333 

70.. 

..101.5] 

...1045-3333 

26.... 

... 3.1. 

.... 3-4667 

80.. 

..11042 

...1104-0067 

27.... 

... 32. 

.... 3-6(KK) 

iiO.. 

..1344 

...1344-0000 

Qrs. 






1.... 

... 3J. 

.... 3-7333 

100.. 

..14932 

.. .1403-3333 

2.... 

... 71. 

.... 7-4667 

200.. 

..29862 

.. .2986-0067 

3.... 

...11]. 

....11-2000 

300.. 

..4480 

...4480-0000 
































































OIL TRAOK (’ALCULATOR 


27 


S|i. Or. -m. 

]4'8!)3() (iaildiis til I Cwt. 21i7'872.’5 Oiilliins to 1 Ton. 


Lbs. 


Coillons. 



(liillons. 

1.... 

J 

• • • H • • 

.... -l.'WO 

1... 

141. 

.. 14-8930 

2.-.. 

\ 

.... •20(10 

2... 

29?. 

2i)-7H72 

r#. i!. '.wo 1 

1) 

4 If: 


... 

1 

.... -.5319 

4... 

595 . 

.. 59-5745 

r> . . . . 

Ji 

_ -fifil;) 

5 

71’> 

.. Jl-4081 






fi.... 

» 

• • • 4 • 

.... ’7979 

. 

891 • 

.. 89-.30I7 

7.... 

7 

H • 

.... '9308 

7 ... 

101}. 

.. 101-25.53 

8.... 

... 11. 

.... l-0(i38 

8... 

1191. 

.. 119-1189 

t».. .. 

... n. 

.... 1-|9<1S 

. 

131 . 

.. 134-0125 

JO.... 

... ij. 

.... 1-3298 

10... 

1181. 

.. 118-9.302 

11.... 

... 1.1. 

.... 1-4 028 

11.. 

1031. 

.. 10.3-8298 

12... 

... 15 . 

.... 1-.59.57 

12... 

178}. 

.. 178-7234 ' 

13... 

... 1}. 

.... 1-7287 

13... 

1931. 

.. 19,3-0170 

M... 

... 1 ;. 

.... 1-8017 

II... 

2081. 

.. 208-5100 

Lb... 

... 2 . 

.... 1-9917 

15... 

223“. 

.. 22.3-4012 

1(1... 

... 2-. 

.... 2-1277 

10.. 

2:i8,|. 

... 238-2979 

17... 

... 2J. 

... 2-2000 

17.. 

25;!,}. 

... 2.5.3-1915 

18... 

... 21. 

. 2-3930 

18,, 

2081. 

... 20.8-0851 

19... 

... 2.',. 

.... 2-5200 

19.. 

28:i . 

... 2.82-9787 

20... 

... 21. 

. 2-0590 

20.. 

2971. 

... 297-.872,3 

21... 

... 21 

. 2-7925 

:.(» . 

440}. 

.. 440-80,85 

22... 

... 21 

. 2-9255 

10 . 

.595?. 

... ,595-7447 

23... 

... 3 . 

. 3-0585 

!-,0. 

7441. 

... 744-0808 

24... 

... 31. 

. 3-1915 

00.. 

8935 . 

... 893-0170 

25... 

... 

. 3-.3215 

70.. 

1012.1. 

...1042-.5,5,32 

26... 

.... 31. 


80.. 

1191.1. 

...1191-4894 

27... 

.... 31. 

. 3-.5904 

1.0.. 

13401. 

...1310-4255 

Qre. 






1... 

.... 3J. 

. 3-7234 

100.. 

14891 

...1489-3017 

2... 

.... 7.!. 

. 7-1408 

200.. 

2978? 

.. .2978-72.34 

3... 

....111. 

.11-1702 

300.. 

4468' 

...4468-0851 


































































Sp. Or. -754. 

14*8541 Oallons to 1 (Vt. 2!)7*0822 GaJloii.s to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

dwtS. 


Gallons. 

1. 

1 

. H 

. '1.320 

]., 

.. 14 ;. 

.. 14-8.541 

2. 

1 

. 4 

. -20.52 

2.. 

. 29J. 

.. 29:7082 

3. 

< 3 

. 8 

. -3979 

3.. 

. 44.*.. 

,. 44-5023 

4. 

1 

. ■5;!05 

4,. 

. , 593 . 

.. ,59-4104 

6. 

5 

.:... 

. '0031 

5.. 

. 74]. 

.. 74-2700 

6. 

3 

. 4 

. '7958 

0.. 

. S 91 , 

.. 89-1217 

7. 

7 

. ft 

. -9284 

7.. 

. 104 . 

.. 10.3-9788 

8. 

. 1 

. 10010 

8.. 

. 1185, 

.. 118-8.329 

i). 

. 

. 11930 

9.. 

. 1335 . 

1.3.3-0870 

10. 

. Is^ 

. 1-3203 

10.. 

. 148.',. 

.. 148.5111 

11. 

. 1.', 

. 1-4.589 

11.. 

. 1032, 

.. 103.3952 

12. 

.15 

. 1-5915 

12., 

. 178i. 

.. 178-2493 

13. 

. n 

. 1-7211 

13.. 

. 19,3J. 

.. 19,3-10.31 

14. 

. *8 

. 1-8,50.8 

14.. 

. 208 . 

.. 207-9570 

15, 

. 2 

. 1-9891 

15.. 

. 222?. 

.. 222-8117 

If). 

. 2\ 

. 2-1220 

10.. 

, 2375 . 

2.37-0058 

17. 

. 2,1 

. 2-2510 

17., 

. 2.521. 

.. 2.52-5199 

18. 

. 25 

. 2-3873 

18.. 

. 2072. 

.. 207-3740 

19. 

2‘. 

. 2-5199 

19.. 

. 282]. 

.. 282-2281 

20. 

. 25 

. 2-0525 

20.. 

. 297J. 

.. 297-0822 

21.. 

. 21 

. 2'7W)1 

30.. 

, 4452, 

.. 445-0233 

22.. 

2^ 

. 

.2-9178 

40.. 

. 5945 . 

.. 594-1045 

23.. 

. 3 

. 3-0.501 

50,. 

. 742}, 

.. 742-7050 

24.. 

. 31 

. 3-1830 

00,. 

. 8911. 

.. 891-2407 

25.. 

...... 33 

. 3-31,50 

70.. 

.10392. 

..1039-7878 

20.. 

. 3.1 

. 3-4483 

80.. 

.11882. 

..1188-3289 

27.. 

. 35 

. 3-.5809 

90.. 

. 13305 . 

..1336-8700 

Qrs. 





1.. 

. 3| 

. 3-71.35 

100.. 

.14852. 

..148.5-4111 

2.. 

. 73 

. 7-4271 

200.. 

. 29705 . 

. .2970-8223 

3.. 

.Ill 

.11-1400 

300.. 

.44.501. 

. .4456-2334 























OIL TRADE CALCULATOR 


2' 




Sp. Gr. •766. 



]4’8148 Gallons to 1 Cwt. 

290-2903 Gallons to 1 Ton. 

Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1.... 

1 

8 • 

.... •1323 

1.. 

.. llj. 

... 14-8148 

2.... 

.. J. 

.... -2015 

2.. 

• 295 . 

.. 29-6296 

3.,.. 

» 

K • 

.... •3908 

3.. 

. 44,1, 

.. 44-4444 

4.... 

1 

.... -5291 

4., 

. 59]-. 

.. 59-2593 

5.... 

1 

a- 

.... -0011 

5.. 

• i-U- 

.. 74-0741 

6.,.. 

3 

• • 4 • 

.... -7930 

0.. 

. 88'. 

.. ^8-8889 

7... 

7 

H 

.... -9259 

7.. 

. 103J, 

.. 103-7037 

8.... 

.. 1 . 

.... 1-0582 

8.. 

, 118.1. 

.. 118-5185 


.. IJ. 

.... 1-1905 

9.. 

. 1 . 335 . 

.. 133-3333 

10. .. 

.. iJ. 

.... 1-3227 

10.. 

. 1481. 

.. M8-1481 

11.... 

.. 1.1. 

.... 1-1550 

11.. 

. 10.1 . 

.. 102-9630 

12.... 

.. 15. 

. .. 1-5873 

12.. 

. 177}. 

.. 177-7778 

13.... 

.. Ij. 

.... 1-7190 

13.. 

. 1925. 

.. 192-5926 

14... 

.. 1|. 

.... 1-8518 

14.. 

. 2075 . 

.. 207-4074 

15.... 

.. 2 . 

.... 1-9841 

15.. 

. 222}. 

.. 222-2222 

10.... 

.. 2'. 

.... 2-1104 

10.. 

. 237 , 

.. 237-0370 

17.... 

.. 2]. 

.... 2-2487 

17.. 

, 251'. 

.. 251-8518 

18.... 

.. 25 . 

.... 2-3809 

18., 

. 2005 . 

.. 200-6607 

19.... 

..21. 

.... 2-5132 

19.. 

. 281.!. 

.. 281-4815 

20.... 

.. 25 . 

.... 2-0155 

20.. 

. 2961. 

.. 296-2963 

21.... 

.. 2|. 

.... 2-7778 

30.. 

. -144|. 

.. 444-4444 

22.... 

.. 21 

.... 2-9100 

40.. 

. 5925 . 

.. 592-6926 

23.... 

.. 3 . 

.... 3-0.123 

50.. 

• 740}. 

.. 740-7407 

21.... 

.. 3J. 

.... 3-1740 

00.. 

. 8885 . 

.. 888-8889 

25.... 

.. 31. 

.... 3-,3069 

70.. 

.1037 . 

..1037-0370 

26.... 

.. 3,1. 

.... 3-4.391 

80.. 

.1185'. 

..1185-1862 

27.... 

.. 3|. 

.... 3-.5714 

90.. 

.13331. 

..1333-3333 

Qrs. 






1.... 

.. 3|. 

.... 3-7037 

100,. 

.1481'. 

..1481-4816 

2.... 

.. 7i. 

.... 7-1074 

200.. 

.2963 . 

..2962-9630 

3.... 

..in. 

....11-1111 

300.. 

. 44441 . 

..4444-4444 
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OIL TIUDE CALCULATOR 


Sj), Gr. 'TSS. 

14’7757 Gallons to J Cwt. 205’5145 Gallons to 1 Ton. 


L1)8. 


Gallons, 

Cwts. 


Gallons. 

1. 

1 

.... •131!) 

1.. 

.. 14?. 

... 14-7757 

2. 

1 

.... -2638 

2.. 

.. 29.'. 

... 29-5514 

3.. 


.... -ODOH 

3.. 

• ■ 442 

... 41-3272 

1. 

1^ 

.... -5277 

1.. 

.. 501. 

... 59-1029 

5. 

n 

_ •6,5!i6 

5.. 

.. 731. 

• • . 

... 73-8786 


:s 

.... Gill 6 

6.. 

... 88-6543 

7. 

7 

.... *0255 

7.. 

.. 10.-12. 

. .. 103-4301 

3. 

.. 1 . 

.... 1-0551 

8.. 

.. 118.1 

... 118-20,58 

!). 

.. 1'. 

... 1-1873 

0.. 

.. 131 

... 132-9815 

10..,. 

.. l^ 

.... |-3I!»3 

10.. 

.. 117? 

... 147-7573 

11. 

.. 1.1. 

.... 1-1512 

11.. 

.. 162.', 

’.. 162,5330 

12.... 

.. ij. 

.... 1-5831 

12,. 

.. 1771 

... 177-3087 

13.... 

.. 1?, 

.... 1-71.50 

13.. 

.. lOO.l 

... 102-0844 

11.... 

,. 1’. 

.... 1-8170 

M.. 

.. 206J 

... 206-8602 

15..., 

.. 2 . 

.... 1-0780 

15.. 

.. 2212 

... 221-6350 

16.... 

.. 2i. 

.... 2-1108 

16.. 

.. 2.362 

... 2,36-4116 

17.... 

.. 2j. 

.... 2-2427 

17.. 

.. 2.51' 

... 251-1873 

18.... 

.. 2^ 

.... 2-3747 

18., 

.. 266 

... 265-9631 

1',).... 

2.',. 

.... 2-5066 

10.. 

.. 280? 

... 280-7388 

20.... 

.. 21 

.... 2-6385 

20.. 

.. 205.; 

... 295-5145 

21.... 

.. 2], 

.... 2-7701 

30.. 

.. 443] 

... 443-2718 

22.... 

.. 21 

.... 2-0021 

40.. 

.. ,501 

... 591-02'J0 

23.... 

.. 3 . 

.... 3-0313 

.50., 

.. 738? 

... 738-7863 

21.... 

.. 31. 
.. 3! 

.... 3-1662 

60.. 

., 886.', 

... 886-5435 

25 . 


70.. 

,.1034] 

..1182 

...1034-3008 

26.... 


.... 

.... 3-4301 

80.. 

...1182-0580 

27.... 

.. 3.;. 

.... 3-5620 

90.. 

..13202 

...1329-8153 

Qra. 






1 .... 

.. 3J. 

.... 3-6930 

100.. 

..14771 

...1477-5726 

2.... 

.. 7». 

.... 7-3879 

200.. 

..2'J55' 

...2955-1451 

3.... 

..11'. 

....11-0818 

300.. 

..4432? 

...4432-7177 






























































OIL TRADE TALCTTLATOR 
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Sp. Gr. '7l)0. 

11'736K Gallons to 1 tSvt. 2!)I'7363 Gallons to 1 Ton. 

Ll,s. 



(Svts. 


Gallons. * 

1.. 

1 

.... ^. 

.... -1310 

1.. 

.. Ill 

,.. 14-7368 

*;! 

1 

.... -2632 


.. 20.1 

.., 20-1737 

3.. 

.... . 

.... -syt? 

3.. 

., 4.1 

... 41-210.5 

■1.. 

1 

.... -5263 

4.. 

.. 50 

... 53-0474 

0.. 

r» 

.... n. 

.... •6570 

0.. 

■ • 73-; 

... 73-6812 


:( 

.... . 

.... •7305 

6.. 

.. 333 

... 33-1210 

7.. 

7 

.... . 

.... ■|»2IO 

7.. 

,. 1031 

... 103-1570 

H.. 

.... 1 . 

.... 1-0.526 

3.. 

.. 117; 

... 117-3047 

y.. 

.... u. 

.... 1-1312 

0. 

.. 132J 

... 132-6316 

10.. 

15 . 

... 1-31.53 

10.. 

.. 1173 

... 117-3634 

II.. 

.... 1.',. 

.... 1-1174 

11.. 

,. 1621 

... 162-10.53 

J2.. 

.... J . 

.... l-.573y 

12,. 

.. 1761 

... 176-8421 

13.. 

] j 

.... I-7I0.5 

13,. 

.. 1013 

... 101-5780 

11.. 

.... 1 . 

.... 1-3121 

11,. 

.. 2063 

... 206-3108 

15.. 

2 

.... 1-0737 

15.. 

.. 221 

... 221-0026 

16.. 

.... 2i. 

.... 2-10.53 

16.. 

.. 235| 

... 235-7805 

17.. 

.... 2.1. 

.... 2-2363 

17.. 

.. 250.', 

... 250-5263 

!«.. 

.... 2J, 

.... 2-3634 

13.. 

.. 265i 

... 260-2632 

1!).. 

.... 2,1. 

.... 2-5000 

10.. 

.. 230 

... 2.30-(X)00 

20.. 

.... 25. 

.... 2-6.316 

20.. 

.. 201| 

... 201-7368 

21.. 

.... W4 . 

.... 2-7632 

30.. 

.. 4421 

... 442-1053 

22.. 

97 

.... 

.... 2-3!)17 

40.. 

.. 580.1 

... ,580-4737 

23.. 

.... 3 . 

.... 3-0263 

50.. 

.. 7363 

... 736-8421 

21.. 

.... 3;. 

.... 3-1570 

60.. 

.. 334| 

... 381-2105 

25.. 

.... 31. 

.... 3-2305 

70., 

..10313 

...1031-5789 

26.. 

.... 33 . 

.... 3-1210 

80.. 

..1170 

...1178-0474 

27.. 

.... 3.>. 

.., 3-5526 

00.. 

..13263 

...1326-3158 

Qrs. 

1.. 

.... 33 . 

.... 3-6842 

100.. 

..14733 

...1473-6842 

2.. 

.... ig. 

.... 7-3681 

200.. 

..20471 

.. .2047-3684 

3.. 

....11 . 

...11-0526 

300.. 

..4421 

.. .4421-0526 
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OIL TRADE CALCULATOR 




Sp. Gr 

-762. 



) 4'6982 Gulloiw 

to 1 Cwt. 

293-9032 Gallons to 1 Ton. 

Lbs. 


Gallotis. 

Cwts. 


Gallons. 

1..., 

1 

• • H • 

.... -1.312 

1.. 

.. 14|. 

.. 14-6982 

2.... 

1 

. . 4 . 

.... -2025 

2.. 

.. 2<Jl 

.. 29-3903 


» 

H • 

.... -3937 

3.. 

.. 441. 

.. 44-0945 

4.... 

1 

.... -5249 

4., 

.. 58». 

.. 58-7926 

5..., 

r* 

a • 

.... -O',02 

5.. 

.. 731. 

.. 73-4908 

0...'. 

:i 

• • 1 • 

,... -7871 

0.. 

.. 881. 

.. 88-1890 

7.... 

7 

a • 

.... -9180 

7.. 

.. 1021. 

.. 102-8871 

8.... 

,. 1 , 

.... 1-0199 

8.. 

.. 1171. 

.. 117-5853 

9.... 

.. ij. 

.... 1-1811 

9.. 

.. 132i. 

,. 132-2835 

10.,.. 

,. ij. 

.... 1-3123 

10.. 

.. 147 . 

,. 146-9816 

11.... 

.. 1.’.. 

.... 1-4430 

11.. 

.. 1011. 

.. 161-0798 

12.... 

.. 15. 

.... 1-5748 

12.. 

.. 1701. 

.. 176-3779 

13 .... 

.. ij. 

.... 1-7000 

13.. 

.. 1911. 

.. 191-0761 

14.... 

.. IS. 

.... 1-8373 

11,. 

.. 205J. 

.. 205-7713 

15.... 

.. 2 . 

.... 1-9085 

15.. 

.. 220.1. 

.. 220-1724 

10.... 

.. 2i. 

.... 2-0997 

10.. 

.. 2351. 

,. 2.35-1706 

17.... 

.. 2.1. 

.... 2-2310 

17.. 

.. 2491 . 

.. 249-8688 

18.... 

.. 2J. 

.... 2-3022 

18.. 

.. 2045. 

.. 204-5669 

19.... 

.. 2.',. 

.... 2-4934 

19.. 

.. 279]. 

.. 279-2651 

20.... 

.. 2^ 

.... 2-0247 

20.. 

.. 294- . 

.. 293-9632 

21.... 

.. 21 

.... 2-7559 

30.. 

..441 . 

.. 440-9449 

22.... 

.. 21 

.... 2-8871 

40.. 

.. 5871. 

.. 587-9265 

23.... 

.. 3 . 

.... 3-0181 

50,. 

.. 7341. 

.. 734-9081 

24.... 

.. 3J. 

.... 3-1190 

60.. 

.. 881|. 

.. 881-8898 

25.... 

.. 31. 

.... 3-2808 

70., 

..10281. 

..1028-8714 

26.... 

.. 31. 

.... 3-4121 

80.. 

.,11751. 

..1175-8530 

27.... 

.. 31. 

.... 3-5433 

90.. 

.,13221. 

..1322-8346 

Qrs. 





1 .... 

.. 31. 

.... 3-6745 

100 . 

..14691. 

..1469-8163 

2.... 

.. 71. 

.... 7-3491 

200 .. 

,.29391. 

..2939-6325 

3... 

..11 . 

....110236 

300.. 

..44091. 

..4409-4488 
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Sp. Or. 'lei. 

M'65!»7 Oiilloim to 1 Cwt. 2!l31i),‘57 Oallons to 1 Toil. 

Lbs. 


Gallons. 

(Svts. 


(lallons. 

1.... 

1 

• • K • 

. -ISO!! 

].. 

• 115- 

... 11-6.51)7 

0 

1 

• • 4- 

. •2618 

2. 

• 

... 29-3191 

3.... 

» 

. , }j, 

. •.3!i37 

3 .. 

. 41 . 

... 43-971)1 

4.... 

1 

. •.523() 

1.. 

• 885. 

... 58-0387 

5.... 

f) 

• • « • 

.• -(irill 

5 .. 

. 731. 

... 73-21)81 

0.... 

n 

• • 4 • 

. Wl 

6.. 

. 88 . 

... 87-9.581 

7.... 

7 

• • « • 

. •11102 

7.. 

. 1025 . 

... 102-6178 

«.... 

.. 1 

. 1-0171 


. 1171, 

... 117-2775 

il.... 

.. li. 

. 1-1780 

it. . 

. 1315. 

... 131-1)372 

]().... 

.. 11. 

. l-;!08!) 

10.. 

. 1165. 

... M6-.51)61) 

]|.... 

.. i; 

. 1-13118 

II.. 

. 1611. 

... 161-2565- 

12.... 

.. 15 

. 1-.07O7 

12.. 

. 1755 . 

... 17.5-9162 

13.... 

.. 1? 

. 1-7016 

13.. 

. 11105 . 

... 190 57.51) 

M.... 

.. il 

. 1-8325 

11.. 

. 2051. 

... 205-2356 

15.... 

2 

. l-!»633 

15.. 

, 2195, 

... 2I1)-81)53 

10.... 

.. 2' 

. ‘i-0'.ll2 

16.. 

. 231.1. 

... 231-5550 

17.... 

.. 21 

. 2-2251 

17.. 

. 211)1. 

... 219-2147 

18.... 

o-J 

• • 

. 2-3560 

18.. 

. 263;. 

... 263-8743 

lit.... 

21 

. 2-48611 

11).. 

. 2781. 

... 278-5340 

20.... 

• • 25 

. 2-6178 

20.. 

. 21)3,]. 

... 293-1937 

21.... 

.. 25 

.2-7187 

.30.. 

. 131)J. 

... 431)-71)06 

22.... 

H7 

. . -j, 

. 2-871)6 

10,. 

. ,5865. 

... ,5.86-3874 

23.... 

.. 3 

. 3-0105 

50.. 

. m 

... 73.2-98-13 

24.... 

•• 3J 

. 3-M14 

CO.. 

. 8795 . 

... 871)-.5811 

25.... 

.. 31 

. 3-2722 

70.. 

.10261. 

...1026-1780 

26.... 

.. 35 

. 3-1031 

80.. 

.1172-'. 

...1172-7741) 

27.... 

.. 3,1 

. 3-5310 

i;o.. 

.13195 

...1319-3717 

Qrs. 

1.... 

35 

. 3-0641) 

100.. 

.1466 

,..140.5-9680 

2.... 

.. 7g 

. 7-3298 

200.. 

. 29315 , 

., .2931-9372 

3.... 

..U 

.10-9948 

300.. 

.43971, 

.. .4397-9058 


3 
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OIL TRADE CALCULATOR 


I 8p. Gr. ’766. 

i 14'6214 Gallons to 1 Cwt. 2 j 2'4282 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Clallons. 

(‘wts. 


Gallons. 

1 . 

1 

... . 

.... -isob 

1.. 

. Ul 

... 14-0211 

2... 

... ]. 

.... -2611 

2.. 

. 29]. 

.. 29-2128 

3.'.. 

ft • 

.... -3916 

3., 

. 431. 

.. 43-8642 

4... 

1 

2 • 

.... -6222 

4.. 

. 585. 

.. 58-4850 

5... 

... L 

■6527 

5.. 

. 73!. 

.. 73-1070 

6... 

a 

... 4 . 

.... •7833 

6.. 

. 87|. 

.. 87-7285 

7... 

... i 

.... -9138 

7.. 

. 102S. 

.. 102-34'J9 

8 ... 

... 1 . 

.... 10141 

8.. 

. 117 . 

.. 116-9713 

9... 

... 11 . 

.... 1-1749 

9.. 

• 131§. 

.. 131-6927 

10... 

... n- 

.... 1-3066 

10. . 

. 146i. 

.. 146-2141 

11... 

... 13. 

.... 1-4,300 

11.. 

. 160’. 

.. 160-8.355 

12... 

... i§. 

.... 1'5666 

12.. 

. 175.1. 

.. 470-4569 

13... 

... i|. 

.... 1-6971 

13.. 

. 190'. 

.. l'JO-0783 

14... 

... 1 ?. 

.... 1-8277 

14.. 

. 204J. 

.. 204-6997 

16... 

... 2. 

.... 1-9582 

15.. 

. 2191. 

.. 219-3211 

16... 

... 21. 

.... 2-0888 

16.. 

. 231 . 

.. 233-9426 

17... 

... 21. 

.... 2-2193 

17.. 

. 2481. 

.. 218-5610 

18... 

... 23. 

.... 2-3499 

18.. 

. 203'. 

.. 263-1854 

19... 

... 2.!. 

.... 2-4801 

19.. 

. 2771. 

.. 277-8068 

20... 

... n. 

.... 2-6110 

20.. 

. 2921. 

.. 2'92-4282 

21... 

... 2|. 

.... 2-7415 

30.. 

. 438|. 

.. 138-6423 i 

22... 

... 2J. 

.... 2-8721 

40.. 

. 584J. 

.. 584-8564 i 

23... 

... 3. 

.... 3-0026 

50.. 

. 7311. 

.. 731-0705 j 

24... 

... 3i. 

.... 3-1332 

60.. 

. 877J. 

.. 877-2846 

26... 

... . 

.... 3-2637 

70.. 

.1023!. 

..1023-4987 ' 

20... 

... n- 

.... 3-3943 

80.. 

.I16<J|. 

..1169-7128 : 

27... 

... 3 . 1 . 

.... 3-5248 

90.. 

.13151. 

..1316-9269 i 

Qrs. 






1... 

... 3t. 

.... 3-6553 

lai.. 

.14621. 

..1462-1410 

2... 

... 7]. 

.... 7-3107 

200.. 

.29241. 

. .2924-2820 

3... 

...11 . 

....10-9661 

300... 

.43861. 

..4386-4230 
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Sj). Or. '7(i8. 

14-58.'i3 OalloiiK to 1 Cwt. 2'.)l-«fi67 Gallons to 1 Ton. 


LI)8. 


(■allons. 

(hvts. 

(Gallons. 

1. 

1 

8 • 

..... -LW 

1 . 

• lit 

.. 14-58.33 

2. 

1- 

... •2(!Ol 

9 

• 29'. 

.. 29-1667 

3. 

:j 

K • 

... -.'V.lOti 

3 . 

. 133 . 

.. 43-7.500 

4 . 

t 

... ■5208 

1 . 

. .58J. 

.. ,58-3333 

5. 

fi 

•G51() 

n 

7^)7 


G. 

It 

... -THTJ 

G. 

. 87.1 

87*r)0()() 

7. 

7 

H • 

... •tins 

7 . 

. io2i. 

.. 102-0833 

8. 

1 . 

.. 1-()1I7 

8. 

. 1111 - 5 . 

.. 1111-0667 

9. 

11- 

... 1-17111 

i). 

. 131j. 

.. I31-2.5(K) 

10. 

U- 

... 1'3021 

10 . 

. 115’. 

.. 145-83.33 

11. 

IJ- 

... 1-I323 

11 . 

. HiOil. 

.. HiO-4167 

12. 

1 

... l'5t!25 

12 . 

. 175 . 

.. 17,5-0(K)0 

1.3. 

ij. 

... I'(ill27 

13. 

. 1895. 

.. 189-0833 

It. 


... 1 •82211 

11. 

. 204J. 

.. 204-1667 

1.5. 


... l-l).53l 

15. 

. 2183. 

.. 218-7.5(K) 

Hi. 

-*8 • 

... 2'0833 

Hi. 

. 2335 . 

.. 233-3333 

17. 

2.1- 

... 2-2l;)5 

17. 

. 247’. 

.. 247-9107 

18....‘. 

2i. 

... 2'3137 

18. 

. 202.',. 

.. 262-50(K) 

H). 

2.;. 

... 2-1740 

h) 

9.77.1 

277-(m.H 

20. 

2S. 

... 2-()012 

LO.. 

. 2915 . 

.. 291-6667 

21. 

n- 

... 2-7314 

30.. 

. 137J. 

.. 437-5(X)0 

22. 

9’ 

• 

... 2-8C16 

40.. 

. .5835. 

.. 583-3333 

23. 

3 . 

... 2-111148 

50.. 

. 729i. 

.. 729-1667 

24. 

3'. 

... 3-12.50 

60.. 

. 875 . 

.. 87.5-(K)00 

25 . 

3J. 

. . . 3-2.552 

70.. 

.10202. 

..1020-83.33 

2(>. 

3J. 

... 3-3851 

80.. 

.11665. 

..1166-6667 

27. 

3 ;,. 

... 3-5150 1 

90.. 

.1312.1. 

..1312-5000 

Qr.s. 


1 




1. 

■4. 

... 3-6158 

IIX).. 

.14585. 

..1458-3333 

f>. 

n. 

... 7-2J17 1 

200.. 

.29161. 

. .2916-6667 

3 . 

101,: 

...10-9375 1 

300.. 

.4376 . 

..4.375-0000 
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OIL TRADE CALCULATOR 




Sp. Gr. -770. 



14'5454 Gallons to 1 Cwt. 

2D0‘9091 Gallons to 1 Ton. ! 

Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1.... 

1 

_ -1299 

1.. 

. 14.1. 

.. 14-5464 

2 .... 

1 

.... -2597 

2.. 

• 291. 

. 435. 

.. 29-0909 

3.!.. 

:i 

.... -3896 

3.. 

4 

.. 43-6364 

4.... 

1 

_ -5195 

581. 

.. 58-1818 

5..,. 

T) 

_ -0493 

5.. 

. ^2l 
■ 87J. 

.. 72-7273 

C.... 


.... -7792 

6.. 

.. 87-2727 

7.... 

7 

.... -9091 

7 

. 1011. 

.. 101-8182 

8 .... 

.. 1 . 

.... 1-0390 

8.. 

• m- 

.. 116-3636 


.. 1'. 

.... 1-1688 

9.. 

. i3o;. 

.. 130-9091 

10.... 

.. ij. 

.... 1-2987 

10,. 

. 145.1. 

.. 145-4545 

11... 

.. l^ 

.... 1-4286 

11.. 

. 160 . 

.. 160-0000 

12.... 

.. 1 . 1 . 

.... 1-5581 

12.. 

. 1711. 

.. 171-5154 

13.... 

.. i|. 

.... 1-6883 

13.. 

. 1891. 

.. 189-0909 

14.... 

.. IS. 

.... 1-8182 

14.. 

. 2032. 

.. 203-6361 

15.... 

.. 2 . 

.... 1-9480 

15.. 

. 2181. 

.. 218-1818 

16.... 

.. 2J. 

.... 2-0779 

16,. 

. 232J. 

.. 232-7273 

17.... 

.. 21. 

.... 2-2078 

17,. 

. 2471. 

.. 217-2727 

18.... 

.. n. 

.... 2-3377 

18.. 

. 2611. 

.. 261-8182 

19.... 

.. 21. 

.... 2-4675 

19.. 

. 2763. 

.. 276-3636 

20.... 

.. 2^ 

.... 2-5974 

20.. 

. 2901. 

.. 290-9091 

21.... 

.. 22. 

.... 2-7273 

30.. 

. 4363. 

.. 436-3636 

22.... 

.. 21 

.... 2-8571 

40.. 

. 6811. 

.. 581-8182 

23.... 

.. 3 . 

.... 2-9870 

50.. 

. 7271. 

.. 727-2727 

24.... 

.. 3J. 

.... 3-1169 

60.. 

. 872J. 

.. 872-7273 

26.... 

.. 31. 

.... 3-2467 

70.. 

.10181. 

..1018-1818 

26.... 

.. 32. 

.... 3-3766 

80.. 

.1163|. 

..1163-6364 

27.... 

.. 34. 

.... 3-5066 

90.. 

.13091. 

..1309-0909 

Qrs. 






1 .... 

.. 3|. 

.... 3-6364 

100.. 

.14641. 

..1464-5464 

2 .... 

.. 71. 

.... 7-2727 

200,. 

.29091. 

..2909-0909 

3.... 

...lOj. 

....10-9091 

300.. 

.43631. 

..4363-6364 
































































OIL TRADE CALCULATOR 
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Sp. Gr. '772. 



14’5078 Gallons to 1 Cwt. 

200-1554 Gallons to 1 Ton. 

Lbs. 


Gallon.s. 

Cwts. 


Gallons. 

1 . . . . 

1 

. -1205 

1.. 

. 141. 

.. 14-.5078 

2.... 

.. ]. 

. -2.501 

2.. 

. 2o". 

., 20-0155 

3.... 

.1 

• • 8 • 

. -3886 

3., 

. 431. 

.. 43-5233 

4.... 

1 

. -5181 

4.. 

. 58 . 

.. 58-0311 

5 

1 

. -0477 

5.. 

. 721, 

.. 72-5.380 

G.... 

3 

. -7772 

0. 

. 87“. 

.. 8f0106 

7.,,. 

7 

• • fi • 

. -0007 

7.. 

. 1011, 

,. 10l-.5,544 

8.... 

., 1 . 

. 1-0.303 

8.. 

. 110 . 

., 110-0022 

9... . 

,. i>. 

. 1-IG.58 

0.. 

. 1302. 

.. 1.30-.5COO 

10.... 

.. ij. 

. 1-2053 

10.. 

. 145', 

.. 145-0777 

11.,.. 

.. 12. 

. 1-4210 

II.. 

. 1.502. 

.. 150-5855 

12.,.. 

,. 1.1. 

.1-5.511 

12., 

• 174'. 

.. 174-0033 

13,... 

.. 12. 

. 1-G830 

13.. 

. 1882. 

., 1.88-0010 

14,,.. 

.. 11 

. 1-81,35 

14., 

. 20.3'. 

.. 203-1088 

1.').... 

.. 2 . 

. 1-04,30 

15.. 

■ 2172. 

,. 217-0160 

IG.... 

,. 21. 

. 2-0725 

10,, 

. 2.32'. 

.. 232-124,3 

17.... 

.. 2,1. 

. 2-2021 

17.. 

. 2402. 

.. 240-0321 

18.... 

.. 22. 

. 2-.33IG 

18.. 

. 2011, 

.. 201-1309 

10.... 

.. 2.1. 

.2-4G11 

10. . 

. 2752. 

.. 275-0477 

20.... 

.. 22. 

. 2-5iH)7 

20.. 

. 2901. 

,. 200-1554 

21.... 

.. 21. 

. 2-7202 

30.. 

. 43.5j . 

.. 43.5-2332 

22.... 

.. 21. 

. 2-8407 

40.. 

. 5801. 

.. 580-3109 

23. . .. 

.. 3 . 

. 2-070.3 

50.. 

. 7252. 

.. 725-3880 

24... . 

.. 3». 

. 3-1088 

00.. 

. 8701. 

.. 870-4663 

25.... 

.. 31. 
.. 32. 

. 3-2.38.3 

70.. 

.101.51. 

.. 1015-6440 

2G.... 

. 3-3070 

80.. 

.11002. 

..1160-6218 

27 .... 

.. 31. 

. 3‘497i 

90.. 

.13052. 

..1305-6996 

Qrs. 



1 .... 

32. 

. 3-G200 

100.. 

.14601 . 

.. 1450-7772 

2 .... 

.. 71, 

. 7-2530 

200,. 

.29011. 

..2901-6644 

3..,. 

..10,5, 

. 10-8808 

300.. 

. 43621 . 

..4352-3316 
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OIL TRADE CALCULATOR 


S]). Or. -VTI. 

14'4703 Gallons to 1 C'wt. 28',l'40r)7 Gallons to I Ton. 


Lhs. 

1. 

1 

Gallons. 

.... -121)2 

Gwts. 

1.. 

. 14.\ 

Gallons. 

u-47oa 

2. 

• i. 

.... -2.584 

2.. 

. 2o". 

... 28-0400 

3..'... 

? 

8 • 

.... -3870 

3.. 


... 4,3-1108 

4. 

1 

.... -5108 

4.. 

• -572. 

... .57-8811 

5. 

n 

*0160 

n 

79! 

... 72-.3,5l 1 
... 80-8217 


• 4 • 

.... -77.52 

0.. 

. mi. 

7. 

7 

• K • 

.... -0014 

7.. 

■ loij. 

... 101-2020 

8. 

. 1 . 

.... l-0.-i.3fl 

8.. 

. ll,5f. 

... 11.5-7023 

0. 

• IJ. 

.... 1-1028 

0.. 

. 1,30]. 

... 130-2.-1-20 

10. 

. 1}. 

.... 1-2020 

10.. 

. 144J. 

... 144-7028 

11. 

• 12. 

.... 1-4212 

11.. 

. 1,50'. 

... 1.50-1731 

12. 

. 1.',. 

.... 1-5.504 

12.. 

. 17.-15. 

... 17.3-0131 

13. 

• 12. 

.... 1-0700 

13.. 

. 188'. 

... 188-11,37 

14. 

• 1?. 

.... 1-8088 

11.. 

. 2025 . 

... 202-,5840 

15. 

, 2 . 

.... 1-0.380 

15.. 

. 217 . 

... 217-0543 

10. 

. 21. 

.... 2-0072 

10.. 

. 231.',. 

... 231-,524.5 

17. 

. 2,1. 

.... 2-1001 

17.. 

. 210 . 

... 24.5-0018 

18. 

. 2:’. 

.... 2.32.50 

18.. 

. 2001. 

... 200-4051 

10. 

. 2.',. 

_2-45-18 

11). 

2742 

... 274-0.354 
... 280-40.57 

20. 

. 22. 

.... 2-.5840 

20.. 

. 2802. 

21. 

. 2,?. 

.... 2-7132 

.30.. 

. 4.3t‘. 

... 4.31-1085 

22. 

• 2^. 

.... 2-8424 

40.. 

. .578J. 

... 578-8114 

23. 

. 3 . 

.... 2-0710 

,50.. 

. 72.31. 

... 72.3-5142 

24. 

. •'ll. 

.... .3-1008 

00.. 

. 808}-. 

... 868-2170 

25. 

. 3>. 

.... .3-2.3(K) 

70.. 

.1012J. 

...1012-0100 

20. 

. .12. 

.... .3-,3502 

80.. 

.11575. 

...1157-6227 

27. 

. 3.1. 

.... 3-4884 

00.. 

.1,3025. 

...1302-32,56 

Qrs. 

1. 

. 3i. 

.... .3-0170 

100.. 

.1447 . 

...1447-0284 

2. 

• H- 

.... 7-2.351 

200.. 

.2804 . 

.. .2804-0568 

3. 

.10|. 

....10-8.527 

300.. 

.43415. 

.. .4.341-0853 
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S|>. Or. -m. 

14'4330 Gullona to 1 Cwt. 288-6r)!)8 Gallons to 1 Ton. 


Llw. 


(lalloiiH. 

(\vts 


GhIIoiw. 

1.. 

] 

. X 

. -1289 

1, 

.. 14» 

... 14-4330 

2.. 

1 

. 4 

. •2.977 

2. 

.. 2.8’ 

... 28-8660 

.3.. 

:i 

. K 

. ■.3.S(;G 

3. 

.. 1.3| 

,.. 43-2990 

4.. 

1 

. -mr, 

1. 

.. ,57J 

... ,57-7.320 


n 

. H 

. 011.3 

5. 

721 

... 72-1619 

G.. 

.... 

. -77,32 

0. 

.. 805 

... 80-,5979 

7.. 

7 

. H 

. -9021 

7. 

.. 101 

... 101-0309 

8.. 

. 1 

. 1-0.309 

8. 

.. 115.'. 

... 115-46.39 

0.. 

. li 

. 1-1598 

!). 

. 129’ 

... 129-8909 

10.. 

. I| 

. 1-2887 

10. 

.. 1115 

... 144-3299 

11.. 

. 

. 1-4175 

II. 

.. 1,58J 

... 158-7629 

12.. 

. 1.1 

. 1-5IG4 

12. 

.. I73j 

... 17.3-19.59 

1.3.. 

. Jr 

. 1-07.5.3 

1.3. 

.. 1875 

... 187-6289 

14.. 

1 ^ 

. h 

. 1-8011 

' 11. 

.. 202 

... 202-0019 

I.G.. 

1’ 

. Jr 

. 1-9.3.30 

15. 

.. 210.1 

... 216-491,8 

IG.. 

. 2 

. 2-0G19 

.10. 

.. 2;!0’ 

... 2.30-9278 

17.. 

. ‘^4 

.2-1907 

17. 

.. 21.55 

... 215-.3008 

18.. 

. 2il 

. 2-,3l9G 

18. 

.. 2.59} 

... 2,59-7938 

19.. 

.2.', 

. 2-1184 

19. 

.. 271,1 

... 271-2268 

20.. 

. 25 

. 2-.5773 

20. 

.. 2.885 

... 288-0,598 

21.. 

.2J 

. 2-7002 

,30. 

.. 1,33 

... 4.32-9897 

22.. 

. 2S 

. 2-8,3.50 

10. 

.. 5775 

... 577-3196 

2,3.. 

. .3 

. 2-9039 

.50. 

.. 7215 

... 721-0495 

24.. 

.2' 

. 3-0928 

00 . 

., 860 

... 805-9794 

2,').. 

. 2] 

. 3-2210 

70. 

..1010] 

,. .1010-.3093 

26.. 

. 3ji 

. ,3-.35o5 

80. 

.,11545 

...1154-0.392 

27.. 

. 31 

. 3-1791 

90. 

..1299 

. ..1298-9091 

Qrs. 






1.. 

. 25 

. ,3-6(X82 

100 . 

..11431 

...144.3-2990 

2 .. 

.7,! 

.7-2105 

200. 

..28805 

.. .2880-5979 

3.. 

. 

.10-8247 

300. 

..4329’ 

., .4329-8909 




















40 


OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Gr. -778. 

14-395!) Gallons to I Cwt. 287-9177 Gallons to 1 Ton. 


Llia. 


Gallons. 

CVts 


Gallons, 

1. 

.1 

• H • 

.... -1285 

1. 

.. 142. 

.. 14 - 39 . 59 ' 

2. 

• ] ' 

.... -Z571 

2. 

.. 282. 

.. 28-7918 

3.,*... 

• K • 

.... -3850 


.. 4,3J. 

.. 43-1877 

4. 

1 

.... -.5141 

4. 

.. .572. 

.. 57-,5.8.35 

5. 

n 

K • 

.... -6427 

5. 

.. 72 . 

.. 71-9794 

e...'.. 

R 

• 4 • 

.... -7712 

6. 

.. ,803. 

.. .80-3753 

7. 

7 

• « • 

.... -8‘)!)7 

7. 

.. KKIJ. 

.. 100-7712 

8. 

. 1 . 

.... 1 -0283 

8. 

.. 11.5>. 

.. 11.5-1071 

9. 

■ u. 

.... 1-1,568 

9. 

.. 1293. 

.. 129-50.30 

10. 

• Li- 

.... 1-28.53 

10. 

.. 141 . 

.. 14,3-9.589 

11. 

• '2- 

.... 1-41.39 

11. 

.. 1.583. 

.. 1.58-.3.548 

12. 

. 1.1. 

.... 1-5424 

12. 

.. 172J. 

.. 172-7.500 

13. 

• n. 

.... 1-6709 

13. 

.. 1.87'. 

,. 187-1405 

14. 

• !.?• 

.... 1-7995 

H. 

.. 2011. 

.. 201-5424 

15. 

• ' H • 

.... 1-9280 

15, 

.. 210 . 

.. 21.5-9.383 

16. 

. 2 . 

.... 20565 

16. 

.. 2303. 

.. 2,30-3.342 

17. 

• 2i. 

.... 2-1851 

17. 

244-'. 

.. 244-7301 

18. 

• 

.... 2-3130 

18. 

.. 2.59'. 

.. 2.59-1260 

19. 

. 2.1. 

.... 2-4422 

19. 

.. 2731. 

.. 273-5218 

20. 

• 2t 

.... 2-5707 

20. 

.. 2873. 

.. 287-9177 

21. 

- 2J. 

.... 2-6992 

30, 

.. 4.313. 

.. 431-8766 

22. 

. 22. 

.... 2-8278 

40. 

., 5753. 

.. 575-8355 

23. 

. 3 . 

.... 2-9503 

.50. 

.. 7193. 

.. 71‘J-7943 

24. 

• 3*. 

.... ,3-0.848 

60. 

.. 8033. 

.. 803-7532 

25. 

. 31. 

.... .3-2134 

70. 

..10073. 

..1097-7121 

20. 

. 32. 

.... .3-3419 

80. 

..11513. 

..1151-6709 

27. 

. 3‘. 

.... 3-1704 

90. 

..12953. 

..1295-6298 

Qrs. 






1. 

• 3|. 

.... 3-5990 

100. 

..14393. 

..1439-5887 

2. 

• 7]. 

.... 7-1979 

200. 

..2879'. 

. .2879-1774 

3. 

.lOj. 

... .10-7969 

300. 

..43183. 

, .4318-7661 
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S)). Or. -780. 

14'35y0 (lallons to 1 Cwt. 2871795 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1... 

1 

.... -1282 

1.. 

. 145 . 

.. 14-3590 

2... 

... J. 

.... -2561 

2.. 

. 28.?. 

.. 28-7179 

3... 


_ -3810 

3., 

• 131 . 

.. 43-0769 

4... 

1 

.... -5128 

4.. 

. 57J. 

.. 57-4.3,59 

5 . 

r> 

•6110 

5.. 

. 71?. 

.. 71-7949 

6 ... 


.... -7692 

6.. 

. 86'. 

,. 86-15.38 

7... 

7 

. .. •8’174 

7.. 

. 100,1. 

.. 11K)-,5128 

8... 

... 1 . 

.... 1-02.56 

8.. 

. lllj. 

114-8718 

. 

... li. 

.... 1-15:18 

9.. 

. 129|, 

.. 129-2.308 

10... 

... 11. 

.... 1-2820 

10.. 

. 113?. 

.. 14.3-5897 

11... 

... ij. 

.... 1-4103 

II.. 

. 1.58 . 

.. 1.57-94.87 

12... 

... 1.1. 

.... 1-5385 

12.. 

. 1721. 

., 172-;i077 

13... 

... i§. 

.... 1-6667 

13.. 

. 186t. 

,. 186-6667 

14... 

... 1?. 

.... 1-7949 

14.. 

. 201 . 

,. 201-0256 

15... 

1 7 

.... 1-92.31 

15.. 

, 2152. 

.. 21.5-3846 

16... 

... 2 . 

.... 2-0513 

16., 

. 229?. 

.. 229-7436 

17... 

... 21. 

.... 2-1795 

17.. 

. 2445 . 

.. 244-1026 

18... 

... 21. 

.... 2-3077 

18., 

. 2.585. 

.. 2.58-4615 

19... 

... 21. 

.... 2-4359 

19.. 

• 272 ;. 

.. 272-8205 

20... 

... 25 . 

.... 2-5641 

20.. 

. 2871 . 

.. 287-1796 

21... 

... 2J. 

.... 2-6923 

30.. 

. 4,30?. 

.. 430-7692 

22... 

... 21. 

.... 2-8205 

10.. 

. 574? . 

.. 574-.3.590 

23... 

... 3 . 

.... 2-9487 

50.. 

. 718 . 

.. 717-9487 

9A 

3i 

. 3*t)7f>‘) 

CO. 

861,1 . 

.. 861-5386 

25... 

... 31. 

.... 3-20.51 

70., 

.10051. 

..1005-1282 

26... 

... 3g. 

.... 3-3:i.33 

80.. 

.1148?. 

..1148-7179 

27... 

... 3 . 1 . 

.... 3-4615 

90.. 

.12921. 

..1292-3077 

Qrs. 






1... 

... 3t. 

.... 3-6897 

100 .. 

. 14355 . 

..1436-8974 

2 ... 

... 71. 

.... 7-1796 

200 .. 

.2871?. 

..2871-7949 

3... 

...lOi 

... .10-7692 

300.. 

.4307?. 

..4307-6923 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Or. -782. 

H'3222 Gallons to 1 flwt. 286'44r)0 Gallons to I Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts 


Gallons. 

1 .... 

1 

« * 

.... •1271) 

1. 

,. 143 

... 14-3222 

2.... 

1 

• • 4 • 

.... •255» 

2. 

,. 283 

... 28-6445 

;!.... 

3 

'8 • 

.... -3836 

.3. 

.. 4.3 

... 42-9667 

4.... 

1 

.... -5115 

4. 

.. .57 [ 

... 57-2890 

n .... 

& 


ri_ 

7|5 

7|-(J|]9 

«...*. 

3 

4 • 

.... -7673 

6.. 

.. 8,53 

... 8.5-9335 

7.... 

7 

8 • 

.... -81)51 

7,. 

.. KM)] 

... KK)-2557 

8 .... 

.. 1 . 

.... 1-0230 

8. 

.. 1143 

... 114-.5780 

<1 . . . . 

.. 1'. 

. .. 1-1.5011 

it. . 

.. 128] 

... i28-90n,3 

10.... 

.. ij. 

.... 1 -2788 

10.. 

.. 14.3] 

... 14.3-2225 

11.... 

.. 13. 

.... MOOO 

11.. 

.. 157,', 

... 1.57-.5448 

12... 

.. U. 

.... 1-5.345 

12.. 

,. 1713 

... 171-8670 

13... 

• • * M • 

.... 1-6624 

13.. 

.. 186] 

... 180-1893 

14 .,.. 

• IJ- 

. .. 1-71)03 

14.. 

.. 200.1, 

... 200-5115 

15.,.. 

.. IJ. 

.... 1-1)182 

15.. 

.. 2113 

... 2I4-833-! 

16.... 

.. 2 . 

.... 2-0460 

16.. 

.. 221)' 

... 229-1,560 

17..., 

.. 2J. 

... 21731) 

17 

213* 


18 .,., 

.. 2|. 

.... 2-3018 

18.. 

.. 2.57,i 

... 2.57-8005 

111. .. 

.. 23. 

.... 2-121)7 

ID.. 

■ • 272] 

... 272-1228 

20..., 

.. 2.',. 

.... 2-5.575 

20.. 

.. 286.', 

... 280-44.50 

21.... 

.. 25. 

.... 2-68,54 

30,. 

.. 42113 

... 42l)-0675 

22.... 

.. 2J. 

.... 2-8133 

40.. 

.. 5723 

... .572-8900 

23.... 

.. 3 . 

.... 2-1)412 

50.. 

.. 716' 

... 716-1125 

24.... 

.. 3>. 

.... 3-061)0 

60.. 

.. 8593 

... 8.59-3350 

25.... 

.. 3]. 

.... ,3-11)69 

70.. 

..10025 

... 1002-5575 

26.... 

,. 33 . 

.... .3-.3218 

80.. 

..1145? 

...U45-78(X) 

27.... 

.. 3J. 

.... 3-4.527 

1)0.. 

..128'J 

...1289-0020 

Qrs. 






1 .... 

• • '^8 * 

.... 3-5806 

100.. 

..1432] 

...14,32-2251 

2.... 

7J 

• • ' H • 

.... 7-1611 

200., 

..2864.' 

.. .2864-4501 

3 .,.. 

..10». 

....10-7417 

300.. 

..42965 

.. .4296-6752 
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Sji. Or 

14 •2857 Oallons to 1 Cwt. 

•784. 

285-7143 Galloiia to 1 Ton. 

Llis. 


Oiillons. 

Cwt..H. 


(lalloiiR. 

1.. 

1 

. 8 • 

.... -1275 

1.. 

. Mj. 

.. 14-2857 

2. 

1 

. 4 • 

.... -2551 

» 2.. 

. 28S. 

.. 28-,5714 


a 

. . *.‘1820 

;i 

422 

., 42-8571 
,57-1420 

4.. 

1 

.... ’OKe 

4 .. 

• 371. 

5.. 

h 

• • • • 8 • 

.... -6.377 

5 . 

. 713 . 

.. 71-4286 

fi.. 

a 

. > • 

... -76.53 

6.. 

. 85?. 

,. 8,5-7143 

7.. 

. 8 • 

. .. ■8i)2!l 

7.. 

. UK) . 

.. I(K|-00(K) 

8.. 

.1 . 

.... 1-0201 

8.. 

. Illj. 

.. 114-2857 

!).. 

.u. 

.... 1-1480 

!».. 

. 1285. 

.. 128-,57I4 

10.. 

. 

.... 1-27.55 

10 .. 

. H21. 

142-8.571 

II.. 

. 

.... 1-4031 

II.. 

.. 1,571. 

.. 157-1420 

12 .. 

. ... 1.', 

.... I•.5.‘l06 

12 .. 

.. 1715 . 

.. 171-4286 

13.. 

. If; 

.... 1-6.582 

13.. 

.. 185-’. 

.. 185-7143 

i 14.. 

1 ^ 

. *4 

.... 1-7.8.57 

11 .. 

.. 2(K) . 

2(K)-OtK)0 

: 15.. 

1 7 


!5. 

.. 2111. 

.. 214-28,57 

; ifi.. 

. 2 . 

. . 

.... 2-OlOS 

16.. 

.. 22 . 85 . 

.. 228-.57I4 

17.. 

. 2 ; 

.... 2-1681 

17.. 

.. 212 ;. 

.. 242-8.571 

' IK.. 

.2'. 

.... 2-20.50 

18.. 

.. 2.571. 

.. 2.57-1420 

1 1'.).. 

. 2^ 

.... 2-4235 

10 .. 

.. 2715. 

.. 271-4286 

20 .. 

2 .',. 

.... 2-.5.510 

20 .. 

.. 2852. 

.. 28.5-7143 

21.. 

. 2^ 

.... 2-6786 

30.. 

.. 42,85. 

.. 428-5714 

1 22. 

.2?. 

.... 2-8061 

40.. 

.. . 5715 . 

.. .571-4286 

! 23. 

.2J. 

.... 2-0337 

.50.. 

.. 7141. 

.. 714-28,57 

21. 

.3 . 

.... 3-0612 

60.. 

.. 8.571. 

.. 8.57-1420 

■ 25.. 

. -2]. 

.... 3-18,88 

70.. 

..KKX) . 

..1000-0000 

26. 

oa 

.... .3-3163 

80.. 

..11121. 

..1142-8,571 

i 27- 

. 3.'. 

.... 3-14.30 

00.. 

..128,52. 

..1285-7143 

! Qrs. 
1. 

.31. 

.... .3-5714 

100.. 

..14285- 

..1428-5714 

; 2. 

. 71. 

.... 7-1420 

200. 

,.2.8571 

. .2857-1420 

3. 

.loj. 

....10-7143 

300. 

,.428,52 

, .4285-7143 
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OIL TRADE CALCULATOR 




Sp. Or. '786. 



j 14’2494 Gallons to 1 Cwt. 

284-9873 Gallons to 1 Ton. 

Lbs. 


(rallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1... 

1 

... j, . 

.... -1272 

1.. 

. Ill- 

... 11-2494' 

2... 

... 4 . 

.... ■2511 

2.. 

. 28.1. 

.. 28-4987 

3..'. 

... «. 

.... -3817 

3.. 

. 42J. 

.. 42-7481 

4... 

1 

.... -MIHC 

4.. 

. 57 . 

.. 56-9974 

6... 

5 

8 • 

.... '6.361 

5.. 

. 7U. 

.. 71-2468 

c... 

3 

.... •76.34 

6.. 

. 85.1. 

.. 85-4962 

7... 

7 

... . 

.... -8906 

7.. 

. ooj. 

.. 99-74.55 

8... 

... 1 . 

.... 1-0178 

8.. 

. Ill . 

.. 113-9949 

il... 

... |i. 

.... l']4.50 

9.. 

. 1281. 

.. 128-2443 

]()... 

... U. 

.... 1-2723 

10.. 

. 1421. 

.. 142-4936 

11... 

... l^ 

.... 1-3995 

11.. 

. 156J. 

.. 156-74.30 

12... 

... 1.1. 

.... 1-5267 

12.. 

. 171 . 

.. 170-9924 

13... 

. . 15 

.. 1 *653!) 

13 . 

185!. 


H... 

... 1.?. 

.... ]-7812 

14.. 

. 1991. 

.. 199-4911 

15... 

... l-J. 

.... 1-9081 

15.. 

. 213:;. 

.. 213-7405 

1C... 

... 2 . 

.... 2-03.56 

16.. 

. 228 . 

.. 227-9898 

17... 

... 21. 

.... 2-1628 

17.. 

. 2121. 

.. 212-2.392 

18... 

... 21. 

.... 2-2901 

18.. 

. 2561. 

.. 2.56-4885 

19... 

21. 

.... 2-4173 

19.. 

. 270,;. 

.. 270-7379 

20... 

... 21. 

.... 2-5410 

20.. 

. 285 . 

.. 284-9873 

21... 

... 2J. 

.... 2-671S 

30.. 

. 4271. 

.. 427-4809 

22... 

... 2|. 

.... 2-7990 

40.. 

. 570 . 

.. 569-9745 

23... 

... 25. 

.... 2-9262 

50.. 

• 7121. 

.. 712-4682 

24... 

... 3 . 

.... 3-0.534 

60.. 

. 8.55 . 

.. 854-9618 

26... 

... 31. 

.... 3-1807 

70.. 

. 9971. 

.. 997-4565 

26... 

... 31. 

.... 3-3079 

80.. 

.1140 . 

..1139-9491 

27... 

... 32. 

.... 3-4351 

90.. 

.1282.1. 

..1282-4427 

Qrs. 






1... 

... 3.1. 

.... 3-6623 

100.. 

.1424^ 

. .1424-9364 

2... 

... 71. 

.... 7-1217 

200.. 

.28495. 

..2849-8728 

3.... 

...10|. 

....10-6870 

300.. 

.427-i;. 

..4274-8092 
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Sp. Gr. '788. 



14'2132 Gallons to 1 Cwt. 

284-2640 Gallons to 1 Ton. 

Lba. 


Gallons. 

Gwts. 


Gallons. 

1.... 

1 

... -1269 

1.. 

. 141. 

. 283. 
425 

.. 14-2132 
.. 28-4264 
.. 42-6396 
.. 56-8528 
.. 71-06C0 
.. 35-2792 
.. 99-4924 
.. 113-7056 

9! 

1 

... -2538 

2 

3.... 

3 

... -3807 

3 

4... 

1 

... ‘5076 

1 .. 

5 .. 

. 56’. 

. 711. 

5.... 

Ft 

... ■6'!45 

6.... 

3 

... '7014 

0.. 

Sf)]. 

7.,.. 

7 

.,. -8883 

7 .. 

. 99.1. 

8..., 

.. 1 .. 

... 1-01.52 

8.. 

. 1133 . 


.. IJ.. 

... 1-1421 

9.. 

• 127’. 

.. 127-9188 

10.... 

.. I}.. 

... 1-2690 

10.. 

• M21. 

.. 142-13:0 

11.... 

.. li.. 

... 1-3959 

11.. 

. 1563. 

.. 156-3452 

12..., 

,. 1,',.. 

... 1-5228 

12.. 

. 1701. 

.. 170-5584 

13.... 

. . IjJ .. 

... 1-6197 

13., 

. 1843. 

.. 184-7716 

14.,.. 

.. ij.. 

... 1-7766 

14.. 

. 199 . 

.. 198-9848 

15.... 

.. ij.. 

... 1-9035 

15.. 

. 2131. 

.. 213-1980 

16.... 

.. 2 .. 

... 2-0305 

16.. 

• 2273 . 

.. 227-4112 

17.... 

.. 21.. 

... 2-1574 

17.. 

• 2113 . 

.. 241-6244 

18.... 

.. 2j.. 

... 2-2843 

18.. 

. 255’. 

.. 255-8376 

19.... 

.. 21.. 

... 2-4112 

19.. 

. 270 . 

.. 270 0508 

20.... 

.. 2J.. 

... 2-5381 

20.. 

. 2811. 

.. 284-2640 

21..., 

• • 21.. 

... 2-6650 

30.. 

. 4263. 

.. 426-3969 

22..., 

.. 22 .. 

... 2-7919 

40.. 

. 5681. 

.. 668-5279 

23.... 

.. 21.. 

... 2-9188 

50.. 

. 7103. 

.. 710-6599 

24.... 

.. 3 ,. 

... 3-0457 

60.. 

. 8623 . 

.. 852-7919 

25.... 

.. 31.. 

... 3-1726 

70.. 

. 9943 . 

.. 994-9239 

26.... 

.. 3,1.. 

... 3-2!HJ5 

80.. 

.1137 . 

..1137-0558 

27.... 

.. 33 .. 

... 3-4264 

90.. 

.12791. 

..1279-1878 

Qrs. 






1.... 

.. 3.',.. 

... 3-5533 

100.. 

.14211. 

..1421-3198 

2.... 

.. 71.. 

... 7-1066 

200.. 

.28421 . 

. .2842-6396 

3.,.. 

..lot.. 

...10-6699 

300.. 

.4264 . 

. .4263-9594 
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OIL TRADE CALCULATOR 




8p. (Ir. '790. 



]4'1772 Giill()iisto I Cwt. 

283-5413 G 11 II 0118 to 1 Toil. 

Lbs. 


ClalldiLs 

(Vts. 


Callons. 

j... 

1 


1.. 

2,. 

. 14J 
• 282 

... 11-1772 
... 28-3541 

2... 

... j. 

... -2532 

3,... 



3. . 

. 42.1 

... 12-5316 
... 56-7089 

4... 

1 

... 

.,. -5063 

4 .. 

, 56,j 

5... 

1 


5 

• TOs 
■ 851 

... 70-8861 
... 85-0633 

0... 

... |. 

... -7595 

6.. 

7... 

7 

... -y . 

... -8801 

7,. 

. 991 

... 99-2405 

8... 

... 1 . 

... 1-0127 

8.. 

. 1131 

... 113-4177 

9... 

... 11. 

... 1-1392 

9.. 

, 1271 

... 127-5949 

]()... 

... 1.}. 

... 1-26.58 

10 ,. 

. I41J 

... 111-7721 

II... 

... 

... 1-3924 

11 .. 

, 156 

... 155-9491 

12... 

... 1,',. 

... 1-5190 

12 .. 

■ 1701 

... 170-1266 

13... 

... 15 . 

... 1-6456 

13. . 

. 184j 

... 184-3038 

14... 

... IJ. 

... 1-7721 

14.. 

, 198.1. 

... 198-1810 

15... 

... 12. 

... 1-8987 

15.. 

• 2121. 

... 212-6582 

16... 

... 2 . 

... 2-0253 

16.. 

. 2262. 

... 226-8354 

17... 

... 2'. 

... 2-1519 

17.. 

. 211 

... 241-0127 

18... 

... 2i. 

... 2-2785 

18.. 

. 255}. 

... 266-1899 

16 .. .• 

... 22. 

... 2-4051 

19.. 

. 269ii. 

... 269-3671 
... 283-5443 

20... 

... 2.1. 

... 2-5316 

20 .. 

. 283.1, 

21... 

... 2§. 

... 2-6582 

30,. 

. 1251. 

... 125-3165 

22... 

... 2J. 

... 2-7848 

40.. 

, 5671. 

... 567-0886 

23... 

... 22. 

... 2-9114 

50.. 

. 7082. 

... 708-8608 

21... 

... 3 . 

... 3-0380 

60.. 

. 8501. 

... 850-6329 

25... 

... 31. 

... 3-1616 

70.. 

. 9921. 

... 992-1051 

26... 

... 3i. 

... 3-2911 

80.. 

.11341. 

,.,1134-1772 1 

27... 

... 32. 

... 3-4177 

90.. 

.1276 . 

...1275-9494 I 

Qrs. 





1 

1... 

... 31, 

... 3-5143 

100.. 

. 14171 . 

...1417-7216 

2... 

... 7J. 

... 7-0886 

200,. 

.28351. 

.. .2835-4430 

3... 

...loi. 

... 10-6329 

300.. 

.42531. 

.. .4263-1646 
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Sj). Or. •7!)2. 

14']414 Giillons to 1 Cwt. 282 8283 Giillona to I Ton. 


I4ia. 


Giillons. 

Cwta. 


Gitlluns. 

1,... 

1 

H • • 

... -1203 

1.. 

• HI. 

.. 14-1414 

2 ... 

1 

... -2525 

2. 

. 28i, 

. 425 . 
. 505 . 

.. 28-2828 
.. 42-1212 
.. 50-5657 

3... . 

it 

... -3788 

3.. 

4.... 

1 

... -50.50 

1.. 

5.... 

5 

... -6313 

5.. 

. 70J. 

.. 70-7071 
.. 8.1-8485 

6.... 

it 

... -7570 

0.. 

■ 845. 

7.... 

7 

... -8838 

7.. 

. \y.) . 

.. 08-0800 

8..., 

.. 1 .. 

... 10101 

8.. 

. 1l3i. 

,. 113-1313 

tl.... 

.. IJ.. 

... 1-1361 

0.. 

. 127i. 

.. 127-2727 

10.,.. 

.. l].. 

... 1-2020 

10.. 

■ 1413. 

.. 111-4141 

11.... 

.. 11!.. 

. .. 1’388!) 

11.. 

. 15.5.1. 

.. 155-5555 

12.... 

.. 4.',.. 

... 1-5151 

12.. 

, looj. 

.. 100-0070 

13.... 

.. 15.. 

... 1-0414 

13,. 

. 1831 . 

.. 18.3-8381 

14.... 

.. IJ.. 

... 1-7077 

14.. 

. 108.. 

. 107-0708 

15.... 

., 15 ., 

... 1-80.3'.) 

15.. 

. 212'. 

.. 212-1212 

]«.... 

2 .. 

... 2-0202 

10.. 

. 2201. 

.. 220-2020 

17.... 

.. 2'., 

... 2-14t5 

17.. 

. 2405. 

.. 240-4040 

18..., 

.. 21.. 

... 2-2727 

18.. 

. 2.545. 

.. 215-5454 

I'J.... 

.. 25. . 

... 2-3000 

10.. 

. 208|. 

.. 208’08GO 

20.... 

.. 2.',.. 

... 2-5252 

20.. 

, 2821 . 

.. 282-8283 

21.... 

.. 25 .. 

... 2-0515 

30.. 

. 4241. 

.. 424-2424 

22. .. 

.. 21. 

... 2-7778 

40.. 

, 5055 . 

.. 565-0566 

23.,., 

.. 25 .. 

... 2-0010 

50.. 

. 707J. 

.. 707-0707 

21.... 

.. 3 .. 

3-0303 

00.. 

70.. 

. 8485. 

.. 848-4848 

25.... 

.. 31.. 

... 3-1500 

. 'J 8 O 5 . 

.. 089-8'J0O 

20.... 

.. 31.. 

... 3-2828 

80., 

.11311. 

..1131-3131 

27.... 

.. 32 

3-4(KH 

00.. 

. 12723 . 

.. 1272-7273 

Qrs. 



1.... 

.. 3>.. 

... 3-5353 

100.. 

.14145. 

..1414-1414 

2.... 

7^ 

... 7-0707 

200.. 

.28281. 

. .2828-2828 

3.... 

.. 105 .. 

... 10-0001 

300.. 

.42421. 

..4242-4242 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Or. -m. 

14'1058 Gallons to 1 Cwt. 282T159 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1.... 

1 

.... -1259 

1.. 

.. 141. 

... 14-1058 
... 28-2116 

2.... 

1 

.... -2519 

9 

.. 281. 





3.,.. 


.... -3778 

3.. 

.. 42,'. 

... 42-3174 

4.... 

1 

.... -5038 

4.. 

.. 56|. 

... 56-4232 

6.... 

}, 

.... •G297 

n 

7()| 


6.... 


.... -7557 

6.. 

.. 845. 

... 84-6348 




7.... 

7 

8 • 

.... -881 (•) 

7.. 

.. 98f. 

... 98-7405 

8 .... 

... 1 . 

.... 1 (XITG 

8 .. 

.. 1125 . 

... 112-8463 

'.).... 

1 1 

• • • ^ 

.... 1-1335 

9.. 

.. 127 . 

... 126-9521 

10.... 

. . . 1 j . 

.... 1-2591 

10.. 

.. 141 . 

... 141-0579 

11.... 

... \l 

.... 1-3851 

11.. 

.. 155J. 

... 155-1637 

12.... 

... 11. 

.... 1-5113 

12.. 

,. 1691. 

... 169-2695 

13.... 

. . . J jj . 

.... 1-6373 

13.. 

.. 1833. 

... 183-3753 

14.... 

... 1?. 

.... 1-7632 

14.. 

.. 1971. 

... 197-4811 

15.... 

1 ' 

.... 1-8892 

in 

9.11^ 

... 211-5869 
... 225-6927 

IG.... 

2 

.... 2-()151 

16.. 

.. 2253 . 

17.... 

V 

. . . . 

.... 2-1411 

17.. 

.. 2393 . 

... 239-7985 

18.... 

... 2|. 

.... 2-2670 

18.. 

.. 2533 . 

... 253-9043 

19.... 

08 

. . . . 

.... 2-3929 

19.. 

.. 268 . 

... 268-0101 

20.... 

2.1. 

.... 2-5189 

20.. 

.. 282'. 

... 282-1159 

21.... 

... 2J. 

.... 2-G148 

30.. 

.. 1231. 

... 423-1738 

22.... 

... 2J. 

.... 2-7708 

40.. 

.. 5641. 

... 564-2317 

23.... 

... 21 

.... 2-8967 

50.. 

.. 7051. 

... 705-2897 

24.... 

• • • <3 « 

.... 3-0227 

60.. 

.. 8463. 

... 846-3476 

25.... 

. . . Oy . 

.... 3-1486 

70.. 

.. 987|. 

... 987-4055 

2C.... 

... 31. 

.... 3-2746 

80.. 

..1128.1, 

...1128-4635 

27.... 

Oil 

. . . Og . 

.... 3-4005 

90.. 

..12G9J. 

...1269-5214 

Qrs. 






1.... 

... 31■ 

.... 3-5264 

100.. 

..14103. 

,..1410-6793 

2.... 

... 7 . 

.... 7-0529 

200.. 

..28211. 

...2821-1587 

3.... 

...log. 

....10-5793 

300,. 

..42313. 

.. .4231-7380 
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Sp. Or 

I4'0703 OiillonK to 1 (Vt. 

•7!)0. 

281-1()70 (ijillons to 1 Ton. 

LLs. 


Gill Ions. 

Cwts. 


(ijillons. 

1... 

1 

• • • • 8 • • 

... -12.50 

1. 

■ Hi- 

.,. 11 •0703 

2,. 

.... .i.. 

... -2513 

2 

. 28i. 

... 28-1407 


It 

... •370'.) 

*>. 

. I2|. 

... 12-2110 

4.. 

1 

... -5025 

1. 

. 50,1. 

... 50-2814 

5.. 


... -0281 

5. 

. 701. 

... 70-3.518 


It 

. . . . } . . 

... -7538 

0. 

. 81-1. 

,.. 8T1--I22I 

7.. 

7 

... -87'.) 1 

7. 

. !I8.',. 

... !)8--l!)25 


.... 1 .. 

... 1 ■00.50 

8. 

. Il2t 

... 112-5028 

. 

.... li.. 

... I-L'IOO 

i). 

. 1205. 

... 126-0332 

10.. 

.... 11.. 

... 1 •2.5(13 

1(1, 

. NO] 

... ll()-7()35 

|] .. 

.... 11 /. 

... 1-381!) 

II . 

. I51-; 

... 1.5-1-773!) 

12.. 

.... 1.'... 

... I-.507.5 

12, 

. 1081 

... 108-8112 

13.. 

.... It 

... 1(1332 

13, 

• '^*31 

... 182-!) 140 

M.. 

.... 1 ?.. 

... 1-7.588 

II. 

, I!I7 

... I!I0-!)811) 

15.. 

IZ.. 

... 1-8814 

15. 

. 211 

... 211-05.53 

!().. 

.... 2 .. 

... 2 - 01 (K) 

1 ( 1 . 

22 -)' 

... 22.5-12.50 

17.. 

.... 21 .. 

... 2-1357 

17. 

. 23;)j 

... 23!)-l!)(i() 

18.. 

.... 2 |.. 

... 2-2(113 

18. 

. 2.531 

... 2.53-2003 

1'.).. 

.... 2 t. 

... 2-38(1!) 

1!). 

. 2071 

... 207-3307 

21.).. 

.... 2,',.. 

... 2-512(1 

20. 

. 2811 

... 281--1()7() 

21.. 

.... 2 t. 

... 2-6382 

30. 

. -122' 

... 422-110.5 

22.. 

.... 23 .. 

... 2-7038 

10. 

. .5021 

... 502-8141 

j 23.. 

‘>7 

... 2-88!)l 

50. 

. 7031 

... 703-5176 

24.. 

.... 3 .. 

... 3-()151 

(K). 

. 8111 

,.. 811-2211 

25.. 

.... 31. 

... 3-1107 

70. 

- 984’ 

... !)81-!)210 

2G.. 

.... 31. 

... 3-2003 

80. 

.11251 

...112.5-0281 

27., 

.... 3|. 

... 3-3!)2() 

!,0. 

.12061 

...1200-3317 

Qrs. 

1.. 

.... 31.. 

... 3-5176 

100. 

.1407 

.,.1407-03.52 

2.. 

.... 7 .. 

... 7-0352 

200. 

.2814} 

.. .2814-0703 

3.. 

.... 10 . 1 .. 

...10-5528 

300. 

.4221} 

...4221-1055 


i 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Or. -m. 

14'0351 Gallons to 1 Cwt. 280-70I7 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallon.^. 

Cwta. 


Gallons. 

].... 

1 

• • ft* 

.... -1258 

1.. 

. 14 

... 14-03,51 

2.... 

• • 1- 

.... -2506 

2.. 

• 281 

... 28-0702 


H 

. -3759 

3.. 

. 421 

... 42-1053 

4.... 

1 

.... -5012 

4 .. 

. 561 
• 701 

... 56-1403 

5.... 

.. 1 

.... -6206 

5 .. 

... 70-1754 

6...'. 

.1 

.... -7519 

6.. 

. 84} 

. 98! 

... 81-2105 

7.... 

7 

.... *8772 

7.. 

... 98-24,56 

8 .... 

.. 1 . 

.... 1-(K)25 

8.. 

. Il2.j 

... 112-2807 

9.... 

.. 11. 

.... 1-1278 

9.. 

. 1263 

... 126-.3158 

10.... 

.. u. 

.... 1-2531 

10.. 

. 1401 

... 110-3509 

11.... 

.. 13 . 

.... 1-3784 

11.. 

■ 1541 

... 154-.'I860 

12.... 

.. 1 . 1 . 

.... 1-.5038 

12.. 

. 1681 

... 168-4210 

13.... 

.. ]§. 

.... 1-6291 

13.. 

. 182.1 

... 182-4561 

14.... 

,. U,'. 

.... 1-7541 

14.. 

. i9o; 

... 196-4912 

15.... 

.. 1 ;. 

.... 1-8797 

15.. 

. 210.i 

... 2I0-.5263 

16.... 

.. 2 . 

.... 2-(X)50 

16.. 

. 221.', 

... 224-.5614 

17.... 

.. 21 . 

.... 2-1303 

17.. 

. 2381 

... 2;j8-,5965 

18.... 

.. 2i. 

.... 2-2556 

18.. 

. 2521 

... 2,52-6316 

19.... 

93 

• • -^ft* 

.... 2-3809 

19.. 

. 2661 

... 266-6667 

20.... 

.. 2.!. 

.... 2-5063 

20.. 

. 280} 

... 280-7017 

21.... 

.. 21. 

.... 2-6316 

30.. 

. 421 

... 421-0526 

22.... 

.. 2f . 

.... 2-7569 

40.. 

. 5611 

... 561-4035 

23.... 

.. 21. 

.... 2-8822 

50.. 

. 701} 

... 7.01-7544 

24.... 

.. 3 . 

.... 3-0076 

60.. 

. 8421 

... 842-1063 

25.... 

.. 31 . 

.... 3-1328 

70.. 

. 982.1 

... 982-4561 

26.... 

.. 31. 

.... 3-2581 

80.. 

.1122} 

...1122-8070 

27.... 

.. 3i. 

.... 3-3835 

90.. 

.12631 

... 1263-1679 

Qrs. 






1.... 

..31. 

.... 3-6088 

100.. 

.14031 

...1403-5088 

2.... 

.. 7 . 

.... 7-0176 

200.. 

.2807 

...2807-0175 

3.... 

..101. 

....10-5263 

300.. 

.42101. 

.. .4210-5263 





































































OIL TRADE CALCULATOR 


51 


j 


Sp. Gr. -800. 



14 Gallons to 1 Cwt. 

Lbs. Gallons. 

Cwts. 

280 Gallons to 1 Ton. 

Gallons. 

1. 

• i- 

.... -1250 

1.. 

.. 14.. 

... 11-(XJOO 

2. 

■ 1- 

.... -2500 

2.. 

.. 28.. 

... 28-(XX10 

3 . . 

■ I. 

.... -3750 

3.. 

.. 42.. 

... 42-0(K)0 

4. 

1 

.... 'OlKXl 

4.. 

.. 56.. 

... 56-(K)00 

! 5... . 

r. 

.... '6250 

5.. 

.. 70. 

... 70-0000 

6.... 

3 

.... •7500 

6.. 

.. 84.. 

... 84-0000 

7. 

7 

■ K • 

.... -8750 

7.. 

.. 08.. 

... 98-0000 

1 8. 

. 1 . 

.... I'OOOO 

8.. 

.. 112.. 

... 112-0000 

1 9. 

. IJ. 

.... 1-1250 

!).. 

.. 126.. 

... 126-tKK)0 

10. 

• U- 

.... 1-2500 

10.. 

.. 140.. 

... ]10-(KKK1 

11. 

■ n- 

.... 1-3750 

11 .. 

.. 151.. 

... 151-0(KK) 

12. 

. 11. 

.... 1-5(K)0 

12.. 

.. 168.. 

... 168-0000 

13. 

. n. 

.... 1-6250 

13.. 

.. 182.. 

... 182-0000 

14. 

. n. 

.... 1-7500 

11.. 

.. 196.. 

... 196-0000 

15. 

. 1 j,. 

.... 1-8750 

15.. 

.. 210.. 

... 2I0-0(K)0 

16. 

. 2 . 

.... 2-0(KMJ 

16.. 

.. 224.. 

. . 224-(KKX) 

17. 

■ 2J. 

.... 2-1250 

17.. 

.. 2;«.. 

... 2 ;i 8 -oooo 

18. 

. 2i. 

.... 2-2500 

18.. 

.. 262.. 

... 2.52-(XXX) 

19. 

. 21 

.... 2-3750 

19.. 

.. 266.. 

... 266-(XXX) 

20. 

. 2.1. 

.... 2-5000 

20.. 

.. 280.. 

... 280-(XXX) 

21. 

• 2|. 

.... 2-6350 

30.. 

.. 420.. 

... 420-(XXX) 

22. 

• 21 

.... 2-75(K) 

40.. 

.. 560.. 

... 560-0000 

23. 

• 21 

.... 2-8750 

50.. 

.. 700.. 

... 7lX)-(XXX) 

24. 

. 3 . 

.... 3-(X)00 

60.. 

.. 840.. 

... 840-0000 

25. 

■ 3*. 

.... 3-1250 

70.. 

.. 980.. 

... 980-0000 

26. 

. .31, 

.... 3-2.500 

80.. 

..1120.. 

...1120-0000 

27. 

Qrs. 

. 3|. 

.... 3-37.50 

90.. 

..1260.. 

...1260-(X)00 

1 . 

. 3J. 

.... 3-6000 

100.. 

..1400.. 

...1400-0000 

2. 

. 7 , 

.... 7-0000 

200.. 

..2800.. 

.. .2800-0000 

3. 

.10}.. 

....10-5000 

300.. 

..4200.. 

...4200-0000 
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OIL TRADE (’ALOULATOR 


Sp. Gr. •802. 

13'!)65l Gallons to 1 (Iwt. 27i)'30l7 Gallons to I Ton. 


LIjk. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1. 

1 

• « 

. -1217 

1... 

. 11 .. 

.. 1,3-0661 

2. 

■ i 

. -24 04 

2... 

. 27’.. 

.. 27-0.302 

... 

;( 

• H 

. -3711 

3... 

. 41’.. 

,. 41-8053 

'1... . 

1 

. •4087 

1... 

. 5.55.. 

.. 55-8003 

5... . 

r> 

• « 

. -0234 

5... 

. 00’.. 

.. 60-8254 


\ 

. -7481 

0... 

. 8,-i}.. 

.. 83-7005 

7. 

7 

• « 

. -8728 

7... 

. 07?.. 

.. 07-7506 

8. 

. 1 

. •0075 

8... 

. 1113.. 

.. 111-7-207 

!). 

■ li 

.. .. 1-1222 

It . . . 

. 1255.. 

.. 125-08,58 

JO. ... 

■ • 1 

. 1-2 too 

10... 

. 1.305.. 

.. 130-0.500 

n. 

. lil 

. 1-3710 

11... 

. 1535.. 

.. 1,53-0160 

12. ... 

. 1.1 

. 1-4003 

12... 

. 1075.. 

.. 107-5810 

1,3. 

• 15 

. 1-0210 

13... 

. 181.',.. 

.. 181-5401 

H. 

■ ii‘ 

. 1-71.50 

It... 

. 1051.. 

,. 105-5112 

15 

IT 

. . 1-H70o 

15... 

. 200.1.. 

,. 200-4763 

10... . 

. 2 

. 1-0050 

10... 

. 223.1.. 

.. 223-4414 

17. 

■ 

. 2-1107 

17... 

. 2375.. 

.. 237-4065 

18. 

• 

. 2-2411 

18... 

. 2515.. 

.. 251-3710 

ly. 

• 23 

. 2-3001 

10... 

. 2055.. 

.. 205-3307 

20. 

. 2.1 

. 2-4038 

20... 

. 270J.. 

.. 270-3017 

21. 

• 25 

. 2-0184 

30... 

. 410 .. 

,. 418-0526 

22. 

. 2'J 

. 2-7431 

10... 

. 5585.. 

.. 558-0036 

23. 

. 25 

. 2-8078 

,50... 

. 6O85.. 

.. 608-2544 

24. 

. 3 

. 2-0025 

00... 

. 8,37’.. 

.. 8,37-0052 

25. 

. 

. 3-1172 

70... 

. 077‘.. 

.. 077-5561 

26. 

• H 

. 3-2410 

80... 

.1117i.. 

. .1117-2070 

27. 

• 

. 3-3666 

00... 

.1256|.. 

..1250-8578 

Qrs. 

1. 

. 3.1 

.3-4013 

100... 

.1306|.. 

..1396-6087 

2. 

. 7 

. 6-0825 

200... 

.2703... 

. 2793-0174 

3. 

.101 

.10-4738 

300... 

.4180|.. 

. .4189-6202 































































OIL TRADE CALCULATOR 
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Sp. Gr. -804. 

13’93()3 Gallons to 1 Cwt. 278'6()70 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1.... 

1 

. '1244 

1.. 

,. 135 . 

... 1,3-9.303 

2.... 

1 

. -2488 

2.. 

.. 275 . 

... 27-8007 

3.... 

3 

. -3731 

3.. 

,, 4IJ 

... 41-7910 

4.... 

1 

. -4975 

4.. 

,. 5 . 5 ? 

... .5,5-7214 

n 

T) 

. .. -0219 

5.. 

• ■ bt's 

... 09-0517 

«.... 

3 

. -7403 

6.. 

.. 835. 

... 8,3-.582l 

7.... 

7 

. -8700 

7.. 

,. 97.'. 

... 97-5124 

8:... 

... 1 . 

. -99.50 

8.. 

.. Ill' 

... 111-4128 

9. . . . 

... 1'. 

. 1-1194 

it.. 

.. 12.55 

... 125-.3731 

10.... 

... u. 

. 1-2438 

■ 10. 

.. 1.39,} 

... 139-30,35 

11.... 

... ]». 
... 1.',. 

. 1-3082 

11. 

.. 1.53} 

... 1.5.3-23.38 

12.... 

. 1-4925 

12. 

.. 167J 

... 107-1012 

13.... 

... l^ 

. 1-0109 

13. 

.. 181} 

... 181-0915 

14.... 

... i|. 

. 1-7413 

11. 

.. 195 

... 19,5-0249 

15.... 

... i;. 

. 1-80.57 

15. 

.. 201 

... 208-95,52 

10.... 

2 

. |-99(K) 

10. 

.. 222J 

... 222-88.50 

17. . 


. 2-1144 

17. 

.. 230,} 

... 2.30-81,59 

18.... 

V 

... 

2 j 

. 2-2388 

18. 

.. 250} 

... 2.50-7103 

1'.) 

2'3G32 

19. 

.. 2015 

... 201-0700 

20.... 

... 2.1. 

. 2-4870 

20.. 

.. 27.85 

... 278-0070 

21.... 

... 25. 

. 2-0119 

30.. 

.. 417} 

... 417-9101 

22.... 

... 2J. 

. 2-7.303 

40.. 

,. .5.57} 

... , 5 . 57 - 21.39 

23.... 

2?. . 

. 2-8607 

,50.. 

.. 690.'. 

... 090-5171 

24.... 

... 3 . 

. 2-9851 

00.. 

.. 8.3.5}. 

... 8.3,5-8209 

25.... 

... 3'. 

.3-1091 

70.. 

,. 97,5}. 

... 97.5-1214 

20.... 

• •• 3J. 

. 3-2338 

80. 

..11145 

...1114-4279 

27.... 

Qrs. 

... 35 . 

. 3-3582 

90.. 

..1253} 

...1253-7313 

1.... 

... 3.1. 

. 3-4826 

100.. 

..1393 

.. .1.39.3-0348 

2 .... 

..: 7 . 

. 6-9652 

200.. 

..27.80}. 

.. .27,80-0690 

3.... 

... 101 . 

.10-4478 

300.. 

..4179}. 

...4179-1045 
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OIL TRADE CALCULATOR 




S|). Gr. -806. 



13‘8958 Gallons to 1 Cwt. 

Lbs. Gallons. 

277-9156 Gallons to 1 Ton. 

Cwts. Gallons. 

].... 

1 

... 

.... -1241 

1.. 

.. 13J. 

.. 13-8958 

2. 

.. . J. 

.... -2481 

2.. 

■ • 27?. 

.. 27-7916 

3.... 

3 

g . 

.... -3722 

3.. 

.. 413. 

.. 41-6873 

i.... 

J 

.... -4963 

4.. 

.. 553. 

.. 55-6831 

5..., 

1 

.... -0203 

5 

69.', 


6.... 

3 

. . . 

.... '7441 

6.. 

.. 833. 

.. 83-3747 

7.... 

... l 

.... -868.6 

7.. 

.. 97?. 

.. 97-2705 

8.... 

... 1 . 

.... -9926 

8.. 

.. lllj. 

.. 111-1662 

(1 .... 

... ij. 

.... 1-1166 

9.. 

.. 125 . 

.. 125-0620 

10.... 

... n. 

.... 1-2407 

10.. 

.. 139 . 

.. 138-9578 

11.... 

... i». 

.... 1-3648 

11.. 

.. 152?. 

.. 152-8636 

12.... 

... 1.!. 

.... 1-4888 

12.. 

.. 166?. 

.. 166-7494 

13.... 

... 15. 

.... 1-6129 

13.. 

.. I803. 

.. 180-6452 

14.... 

... IJ. 

.... 1-7370 

14.. 

.. 194*. 

.. 194-6409 

1,6.... 

... 1’. 

.... 1-8610 

15.. 

.. 208?. 

.. 208-4367 

16.... 

... 2 . 

.... l-OWil 

16.. 

.. 222?. 

.. 222-3325 

17.... 

... 2J. 

.... 2-1092 

17.. 

.. 236?. 

.. 2.36-2283 

18.... 

... 21. 

.... 2-2332 

18.. 

.. 250J. 

.. 260-1241 

19.... 

. . . . 

.... 2-3573 

19.. 

.. 264 . 

.. 264-0198 

20.... 

... 2.1. 

.... 2-4814 

20.. 

.. 277J. 

.. 277-9156 : 

21.... 

... 2§. 

.... 2-6065 

30.. 

.. 416’. 

.. 416-8734 

22.... 

... 2-». 

.... 2-7295 

40.. 

.. 555’. 

.. 566-8.313 

23.... 

... 25. 

.... 2-8536 

50.. 

.. 694?. 

.. 694-7891 

24.... 

... 3 . 

.... 2-9777 

60.. 

.. 833?. 

.. 833-7469 

26.... 

... 31. 

.... 3-1017 

70.. 

.. 972?. 

.. 972-7047 

26.... 

... 3]. 

.... 3-2258 

80.. 

..lint. 

..1111-6626 

27.... 

Qrs. 

... 51 

.... 3-3499 

90.. 

..1250?. 

..1260-6203 1 

1.... 

...31. 

.... 3-4739. 

100.. 

.. 13891 . 

..1389-6782 

2.... 

... 7 . 

.... 6-9479 

200.. 

..2779J. 

. .2779-1663 

k... 

...103. 

....10-4218 

300.. 

..4168?. 

. .4168-7346 





























































OIL TRADE CALCULATOR 


65 


Sp. Or. '808. 

13-8GH Gallons to 1 Cwt. 277'2277 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwta. 


Gallons. 

1.... 

} 

• • • K • 

.... -1238 

1.. 

.. 13S. 

.. 13-8614 

2.... 

... 1 

.... -2475 

2.. 

.. 27J. 

.. 27-7228 

3.... 

3 

8 • 

.... -3713 

3.. 

.. 4lg. 

.. 41-5842 

4.... 

1 . 

.... -4950 

4.. 

.. ,55.1. 

.. 55-4456 

5.... 

r > 

.... '6188 

n 



0.... 

3 

• ‘ • 4 • 

.... -7426 

6.. 

.. 8,3J. 

.. 83-1683 

7.... 

... 1 . 

.... -boos 

7.. 

.. 97 . 

.. 97-0297 

8.... 

... 1 . 

.... -9901 

8.. 

.. not 

.. 110-8911 

9.. .. 

... 11. 

.... 1-11,39 

9.. 

.. 1241. 

.. 124-7525 

10.... 

. . . IJ. 

.... 1-2376 

10.. 

.. l,38t 

.. 138-6139 

11.... 

... n . 

.... 1-3614 

11.. 

.. 162.1. 

.. 152-4762 

12.... 

... li. 

.... 1-48.51 

12.. 

.. 166’. 

.. 166-3366 

13.... 

... It 

.... 1-6089 

13.. 

,. 180J. 

.. 180-1980 

14.... 

... i|. 

.... 1-7.327 

14.. 

.. 194 . 

.. 194-0594 

15.... 

... 1?. 

.... 1-8,504 

15.. 

.. 207?. 

.. 207-9203 

10.... 

... 2 . 

. 1-9802 

16.. 

.. 221J. 

.. 221-7822 

17.... 

... 2'. 

.... 2-1010 

17.. 

.. 235?. 

.. 236-64.3) 

18.... 

... 2J. 

.... 2-2277 

18.. 

.. 219J. 

.. 249-6049 

19. ... 

... 22. 

.... 2*3515 

19.. 

.. 263?. 

.. 263-3603 

20.... 

... 2|. 

.... 2-47.52 

20.. 

.. 2771. 

.. 277-2277 

21 .... 

... 2t 

.... 2-5990 

30.. 

.. 41,5?. 

.. 415-.8410 

22.... 

... 2t 

.... 2-7228 

40.. 

.. ,554.1. 

.. 554-4554 

23.... 

... 21. 

.... 2-8465 

50.. 

.. 69,3). 

.. 693-0693 

21.... 

... 3 . 

.... 2-9703 

00.. 

.. 831?. 

.. 831-6832 

25.... 

... 3J. 

.... 3-0941 

70.. 

.. 970?. 

.. 970-2970 

26.... 

... SJ. 

.... 3-2178 

80.. 

..1108?. 

..1108-9109 

27.... 

... 3|. 

.... 3.3416 

90.. 

..1217?. 

..1247-5247 

Qrs. 






1 .... 

... 3i. 

.... 3-4653 

100.. 

..1336J. 

..1336-1386 

2.... 

... oj. 

.... 6-9307 

200.. 

..2772?. 

. .2772-2772 

3.... 

...10’. 

....10-3960 

300.. 

..4168?. 

. .4158-41,53 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Or. -SIO. 

13-8272 Gulloiifi to 1 Cwt. 276-5432 Oallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Oallons. 

Cwts. 


Oallons. 


1 

• • 8 • 

.... -1235 


., 132 

... 1.3-8272 

2 .. 

.. ]• 

.... -24611 

2 

.. 275 

... 27-6543 


U 

. . n. 

.... -3701 

3.. 

.. 11, 

... 1I-1.S15 

4.... 

1 

.... -41);iK 

4.. 

.. .5.5) 

... .55-.3080 

5.... 

1 

.... -0173 

5.. 

.. 01)1 

... 69']35rt 

6...'. 

3 

. . 4 . 

.... -7407 

6.. 

H.‘) 

... 82-9630 

7.... 

7 

8 • 

.... -8612 

7.. 

.. 903 

... 90-7901 

8.... 

.. 1 . 

.... -1)870 

8.. 

.. 1102 

... 110-0173 

i) .... 

.. 1' 

.... lilll 

9.. 

.. 121', 

... Ui Uii 

10.... 

.. l.|. 

.... 1-2310 

10.. 

.. I3,h] 

... 1.38-2716 

n.... 

.. a. 

.... 1-.3,580 

11.. 

.. 1.522 

... 1.52 0988 

12.... 

.. 

.... 1-4815 

12.. 

.. 10.52 

... 105-92,511 

13,.,. 

.. i§. 

.... l-OOIll 

1.3.. 

.. 1793 

... 179-7,531 

M.,,. 

.. 13. 

.... l-728t 

11.. 

.. 1932 

... 19,3-5802 

15,.., 

• • ^ 8 • 

.... 1-8518 

15.. 

.. 2072 

... 207-4071 

16.,., 

.. 2 . 

. 1-11753 

10. 

.. 221] 

... 221-2.340 

17.... 

.. . 

. 2 01)88 

17,. 

.. 235 

... 2,3,5-0017 

18..., 

01 

.. ^4. 

901292 

18.. 

.. 2182 

... 218-8881) 

lit.... 

.. 23. 

. 2-.3457 

11). 

.. 2023 

... 202-7100 

20.... 

.. 2,'.. 

. 2-161)1 

20. 

.. 276.', 

... 270-5132 

21 .... 

.. 2t 

. 2-51)20 

,30. 

.. 1142 

... 114-8148 

22. 

. 2? 


id. 

.. 5531 

.. . 553-0864 

23.... 

.. 21 . 

. 2 831)5 

.50. 

.. 6912 

... 61)l-,3580 

24.... 

,. 3 . 

. 2-1)6.30 

60. 

.. 8292 

... 8211-6296 

25.... 

.. 31 . 

. ,3-0861 

70. 

., 1)072 

... 967-9012 

26.... 

.. 3i. 

. 3-201)1) 

80, 

..11001 

...1106-1728 

27.... 

.. 33 . 

. 3 .3333 

1)0, 

..12-11.'. 

...1244-4444 

Qrs. 






1.... 

.. zi 

. 3-4568 

100. 

.. 1.3823 

...1382-7160 

2.... 

.. 61 

. 6-9130 

2(X). 

. .27652 

.. .2765-4321 

3.... 

..102. 

. 10.3704 

3(X). 

..11481 

...4148-1481 







































































OIL TRADE CALCULATOR 


57 


Sp. Gr. -812. 

13'7!)31 Gallons to 1 Cwt. 275‘8621 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1.... 

•• i 

. -mi 

1.. 

.. 13]. 

... 13-7931 

2.... 

.. 1 

. -2463 

2. 

.. 275. 

... 27-.5802 

3.... 

3 

• • s 

. -Sdir) 

3.. 

■■ 415. 

... 41-.3793 

4.... 

1 

• • 2 

. •41)26 

4.. 

.. 5.5; 

... ,55-1721 

5.... 


. -61.58 

5.. 

.. 69 

... 68-96.5.5 

6.... 

•• 1 

. -7.381) 

6.. 

.. 82] 

... 82!'-7.586 

7.... 

7 

« 

. -8621 

7.. 

.. 1)6.', 

... 96-.5517 

8.... 

.. 1 

. -1)8.52 

. 

.. 1105. 

... 110-.3448 

'.).... 

.. li 

. 1-1084 

1).. 

.. 1215. 

... 121-1379 

10.... 

■ • U 

. 1-231.5 

10.. 

.. 1.375 

... 1,37-9310 

11.... 

.. li! 

. 1-3047 

11.. 

.. 15IJ. 

... 1.51-7211 

\9. 

ii 

... 1-4778 

12.. 

.. 16.5.', 

... 16.5-.5172 

13.... 

• ■ li 

. 1-6010 

13.. 

.. 179] 

... 179-.3103 

11.... 

.. iJ 

. 1-7211 

11.. 

.. 19.35 

... 19.3-10.34 

15.... 

.. u 

. 1-8473 

15.. 

.. 2065 

... 206-896.5 

; i(i.... 

2 

. 1-1)704 

16.. 

.. 220J 

... 220-681)6 

I 17.... 

.. 2> 

.2-01).30 

17.. 

.. 2.34.1 

... 2.34-4 828 

■ 18.... 

.. 2J 

. 2-2167 

18. 

.. 218{ 

... 218-27.51) 

1!).... 

•• 2i! 

. 2-331)1) 

11). 

.. 2625 

... 262-0690 

20.... 

2‘, 

. 2-4 6:K) 

20. 

.. 27.55 

... 275-8621 

: 21.... 

.. 2‘ 
•• 2:1 

. 2-5862 

30. 

.. 41.3] 

... 41.3-79.31 

! 22.... 

. 2-701)4 

40. 

.. .5.51] 

... .551-7241 

23.... 

.. 2’ 

. 2-8325 

.50. 

.. 689] 

... 689-6,552 

24.... 

.. 3 

. 2-95.57 

60. 

.. 8275 

... 827-.5862 



. 3-0788 

. 3-2020 

.3-32.51 

70. 

.. 9655 

... 1)6,5-5172 


• • '^8 

80. 

..11035 

... 1103-4483 

27.... 

Qrs. 

.. 3S 

90. 

..12415 

...1241-3793 

1.... 

.. 3{ 

. 3-4483 

100. 

..1.371)5 

.. .1379-3103 

2.... 

.. 65 

. 6-8966 

200. 

..27585 

...2758-6207 

3.... 

..105 

.10-3448 

300. 

..4137’ 

.. .4137-9310 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Or. -814. 

13'7592 Galloas to 1 Cwt. 275-1843 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Giillon.s. 

(\vt,s. 


Gallons. 

1.... 

1 

. . . 

.... -1228 

1... 

1,35. 

... 1,3-7592 

2.... 

1 

.... -21.57 

2.., 

27.1 


3..'.. 

» 

_ -soHr) 

3 

411 

41 

4.... 

1 

.2 • 

.... -4914 

4... 

. 55 . 

.. 55-0368 

5. ... 

b 

•0142 

5 

OKJ 


C...'. 

3 

• • 4* 

.... -7371 

0... 

. 821. 

.., 82-5,553 

7...'. 

7 

. . . 

.... -8.599 

7... 

. 96g. 

.., 96-3145 

8.... 

... 1 . 

.... -9828 

8... 

. IIOJ. 

, . 110-0737 

!).... 

... ij. 

.... 1-10,50 

9... 

. mi. 

... 12,3-,8329 

10.... 

... li. 

.... 1-2285 

10... 

. m. 

... 1,37-5921 

11.... 

... !». 

.... 1-3513 

11... 

. 1512. 

... 151-3513 

12.... 

... 1.1. 

.... 1-4742 

12... 

. 105J. 

... 16.5-1106 

13.... 

... \l 

.... 1-.5970 

1,3... 

. 1782. 

... 178-8098 

14.... 

... 11 

.... 1-7199 

11... 

. 1922. 

... 192-6290 

15.... 

... 11 

.... 1-8427 

15... 

. 2002. 

... 206-3882 

16.... 

... 2 . 

.... 1-90.50 

10.. . 

. 220i. 

... 220-1474 

17.... 

... 2i. 

.... 2-0884 

17... 

. 2,38;. 

... 2.3,3-9066 

18.... 

... 21. 

.... 2-2113 

1'3 . . . 

. 2472. 

... 247-6658 

19.... 

...21 

.... 2-3341 

19... 

• 2012. 

... 201-42.51 

20.... 

... 2'. 

.... 2-4570 

20... 

. 2751. 

... 27,5-1843 

21 .... 

...21 

.... 2-,5798 

.30... 

. 412*. 

... 412-7764 

22 .... 

... 21 

.... 2-7027 

40... 

. 550}. 

... 560-3685 

23.... 

... n- 

.... 2-82,55 

50... 

. 688 

... 687-9607 

24.... 

... 3 . 

,,,, 2-9484 

(-41... 

. 8251. 

... 825-5528 

20.... 

... 31. 

,,,. 3-0712 

70... 

. 963J. 

... 963-1450 

26.... 

... 31. 

,3-1911 

80... 

.11001-. 

...1100-7371 

27.... 

... 3|. 

,,., 3-3169 

90... 

.1238}. 

.. .1238-3292 

Qrs. 






1.... 

... 3.1. 

..,, .3-4398 

UK)... 

.13762. 

...1375-9214 

2.... 

... 6|. 

.... 6-8796 

200... 

.2751-2. 

...2751-8427 

3.... 

...10*. 

....10.3194 

3o:i... 

.41271. 

...4127-7641- 




































































OIL TRADE CALCULATOR 


69 


Sp. (Jr. -816. 

13’7255 Gallons to 1 Cwt. 274'509H Gallon.^ to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 1 

1... 

... J. 

.... '1225 

1... 

135. 

.. 13-7255 

2... 

... i. 

.... •2451 

2... 

27.',. 

.. 27-4.610 

3... 


.... -3670 

3... 

41'. 

.. 41-1765 

4... 

.1 

.... '4902 

4... 

51’. 

.. 51-9020 

6... 

ft 

.... -6127 

.6... 

685. 

.. 08;0274 

0... 

4 • 

.... -7353 

6... 

823. 

.. 82-.3529 

7... 

... J. 

.... -8578 

7... 

96'. 

.. 96-0784 

8... 

... 1 . 

.... -9804 

8... 

1095- 

... 109-8039 

9... 

... ij. 

.... 1-1029 

. 

123.1. 

... 123-5294 

10... 

... ij. 
.... IS. 

.... 1'2255 

10.. 

1371. 

... 137-2,649 

11... 

.... 1-3480 

11.. 

151 . 

.,. 1.60-9804 

; 12... 

.... 1.',. 

. 1-4706 

12.. 

1645. 

... 164-70.69 

13... 

.... li. 

. 1-.6931 

13.. 

1783. 

... 178-4314 

j 14... 

.... ij. 

. 1-7157 

14.. 

192>. 

. ., 192-1,669 

j 15... 

.... n- 

. 1-8382 

15.. 

205’. 

... 20.6-8823 

! 16... 

.... 2 . 

. 1-9608 

16.. 

2193. 

... 219-(K)78 

; 17... 

.... 2>. 

...... 2-0833 

17.. 

2333. 

... 2:1.3-33.33 

18... 

.... 2j. 

. 2-2059 

18.. 

247 . 

... 247-0.688 

! 19... 

.... 22. 

. 2-3284 

19.. 

2605 

... 260-7843 

20... 

.... 2.1. 

. 2-4510 

20.. 

274.' 

... 271-.6098 

21... 

.... 2t 

. 2-5735 

30.. 

4115. 

... 411-7647 

22... 

.... 2J. 

. 2-6961 

40.. 

519 

... 549-0196 

23... 

.... n. 

. 2-8186 

50.. 

6861 

... 680-274,6 

21 ... 

.... 3 

. 2-9412 

60.. 

8231 

... 82.3-.6294 

1 2.6... 

.... 31. 

. 3 0637 

70.. 

9605 

... 960-7813 

! 20... 

....31. 

. 3-1863 

80.. 

1098 

.. .1098-0.392 

; 27.. 

.... 3i 

. 3-3088 

IK).. 

12351 

. ..1235-2941 

Qrs. 

' 1.. 

.... 31 

. 3-4314 

100.. 

.13721 

.. .1.372-5490 

; 2.. 

....Cl 

. 6-8627 

2(K).. 

.27451 

,. .2745-0980 

1 

....lOi 

.10-2941 

300.. 

.41173 

...4117-6470 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Or. '818. 

]3’6919 Gallons to I Cwt. 273’8386 Gallons to 1 Ton. 


Gallons. 

... 13-6919 

... 27-3839 
... <11-07.98 
... O'!-7677 
... 68-4,997 
... 82-1.916 
... 9.9-81,3.5 
... 109-5a91 
... 12.3-2274 


10.... 

.. Ij.. 

... 1-2225 

10. 

.. 1,36’. 

.. 1.30-919,3 

11..., 

.. 13.. 

... 1-.3447 

11. 

.. 1505. 

.. 1,90-0112 

12..., 

.. 1.!.. 

... 1-4670 

12. 

.. 1611. 

.. 164-30.32 

13. 

,. n-.. 

... 1-.9892 

1,3.. 

.. 178 . 

.. 177-9951 

11. 

.. U'.. 

... I-7I1.9 

14.. 

.. 1915. 

.. 191-6870 

1.9. 

• • ' H • • 

... 1-8.337 

1,9.. 

.. 20,95. 

.. 20.9-3790 

16. 

.. 2 .. 

... 1-9,960 

16.. 

.. 2I9J. 

.. 219-0709 

17. 

.. 2i.. 

... 2-0782 

17.. 

.. 2,32-'. 

.. 2.32-7028 

18. 

,. 2J.. 

... 2-2(K).9 

18., 

.. 246.',. 

.. 216-4518 

19. 

.. 23.. 

2*3227 

19.. 

.. 2«)1. 

.. 260-1467 

20. 

.. 21.. 

... 2-11.90 

20.. 

.. 273’. 

.'. 27.3-8380 

21. 

.. 25.. 

... 2-5672 

,30.. 

., 4102. 

.. 410-7.979 

22. 

.. 2?.. 

... 2-689.9 

40.. 

.. 5471. 

.. 547-6773 

23. 

.. 2».. 

. .. 2-8117 

50.. 

.. 6845. 

.. 684-.5906 

24. 

.. n.. 

.., 2-9.340 

60.. 

.. 821,1. 

.. 821-5159 

25 . 

.. 3 .. 

... 3-0.962 

70.. 

.. 9585. 

.. 958-43,92 ! 

26 . 

.. .3’.. 

... .3-1785 

80., 

..10955. 

..1095-3.94,9 1 

27 . 

.. .31.. 

... 3-.3(X)7 

90.. 

..12321, 

..1232-2738 | 

Qra. 





1 

1. 

.. 35.. 

... .3-42.30 

100.. 

..1,3691. 

..1,369-1931 

2 . 

.. 05.. 

. .. 6-8460 

2(X).. 

..27,385. 

..2738-3863 

3 . 

..101., 

...10-2689 

,300.. 

..41075. 

..4107-5796 


































































OIL TRADE CALCULATOR 


61 


Sp. Or. -820. 

13’6585 Gallons to 1 Cwt. 273'1707 Gallons to 1 Ton. 


I 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1.... 

1 

.... -1219 

1.. 

.. 132. 

... 13-0585 

2 

.. i. 

.... -2439 

2., 

.. 272. 

... 27-3171 

3.... 

:» 

.... -3058 

3.. 

.. 41 . 

... 40-9756 

1 .... 

1 

.... -im 

4., 

,. 512. 

... 54-6311 

5.... 

. . jJ. 

.... •0098 

5.. 

.. 68i. 

,,. 08-2927 

6.... 

:i 

1 • 

.... -7317 

0.. 

.. 82 . 

... 81'9512 

7.... 

7 

. , -ft. 

.... •8.5,37 

7.. 

., 952. 

.,, 95-0098 

8 .... 

.. 1 . 

.... -9750 

s.. 

.. 1091. 

... 109-2683 

'.».... 

.. li. 

.... 1-0970 

9. 

.. I22S. 

... 122-9208 

1(1.... 

.. u. 

.... 1-2195 

10, 

.. 1302. 

... 136-5854 

11.... 

.. n. 

.... 1-3415 

11. 

.. 1501. 

... 150-2139 

! 12.... 

.. 1.1. 

.... 1-1031 

12. 

,. 1C3J. 

... 103-9024 

13.... 

.. iL 

.... 1-5854 

13, 

.. 177.1. 

... 177-5610 

11.... 

.. ij. 

.... 1-7073 

11. 

.. 1911. 

... 191-2195 

1.5.... 

.. u. 

.... 1-8293 

15. 

.. 2012. 

... 201-8780 

10.... 

.. 2 . 

.... 1-9512 

10. 

.. 2181. 

... 218-5360 

17.... 

.. 2>. 

.... 2-0732 

17. 

.. 2321. 

... 232-1951 

18.... 

.. 2i. 

.... 2-1951 

18. 

.. 24.52. 

... 245-8537 

19.... 

..22. 

.... 2-3171 

J‘J 

2591 

.. 259-5122 

20.... 

.. 2.1. 

.... 2-1390 

20. 

.. 2732. 

... 273-1707 

21.... 

.. 2.i. 

.... 2-5010 

30. 

.. 1091. 

... 109-7501 

22.... 

.. 2§. 

.... 2-0829 

40.. 

.. 5102. 

... 516-.3415 

23.... 

.. 21 

.... 2-8019 

50.. 

.. 0822. 

... 082-9268 

24.... 

<)7 

• ‘ "8 • 

.... 2-9208 

00.. 

.. 8191. 

... 819-5122 

25.... 

.. 3 . 

_3-(»188 

70.. 

.. 9562, 

... 956-0976 

26.... 

.. 31. 

.... 3-1707 

80. 

.,10922. 

.. .1092-6829 

27.... 

.. 31. 

.... 3-2927 

90. 

..12291. 

...1229-2683 

Qrs. 






1 .... 

.. 3|. 

.... 3-4146 

100. 

..13651 

.. .1305-8537 

2 .... 

.. 6|. 

.... 6-8293 

200. 

...27311 

.. .2731-7073 

3.... 

..101. 

.10-2439 

300. 

..10971 

...4097-5610 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Gr. '822. 

13'6253 Galloiw to 1 Cwt. 272’5061 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


GilllonK. 

Cwts. 


Gallons. 

1... 

1 

... . . 

.... -1216 

1.. 

.. 133 

... 13-6253 

2... 

1 

... 4 . . 

.... -2433 

2.. 

.. 271 

... 27-2.506 

3!.. 

» 

... ^ . 

.... •36.50 

3.. 

.. 40J 

... 40-8709 

4... 

1 


4.. 

.. 54.1 

... 51-5012 

5... 

F, 

... . 

.... -6083 

5., 

.. 681. 

... 68-1265 

0.:. 


. .. -7299 

6.. 

.. 811 

... 81-7.518 

7... 

7 

... 

.. -8516 

7.. 

.. 953 

... 95-3771 

8... 

... 1 .. 

.... ■97.32 

. 

.. 109 

... 109-0024 

9... 

... 1'.. 

.... I-O'.IIO 

It. . 

.. m 

... 122-6277 

10... 

... U.. 

.... 1-216.5 

10.. 

.. 136} 

... 130-2530 

11... 

... ij.. 

.... 1-3382 

11. 

.. 149’ 

... 149-8783 

12... 

... 1,',.. 

.... 1-4.598 

12, 

.. 1631 

... 163-5036 

13... 

... 15 .. 

.... 1-.581.5 

13. 

.. 1771 

... 177-1289 

14... 

... 13 .. 

.... 1-70.32 

14.. 

.. 1903 

... 190-7543 

15... 

... IJ.. 

.... 1-8218 

15. 

., 2043 

... 204-3796 

16... 

... 2 .. 

.... 1-9165 

16. 

.. 218 

... 218-0049 

17... 

... 2J.. 

.... 2-0681 

17.. 

.. 231S 

... 231-6302 

18... 

... 2 , 1 .. 

.... 2-1898 

18.. 

.. 2151 

... 245-2555 

19... 

... 21 .. 

.... 2-3114 

19. 

.. 258’ 

... 258-8808 

20 ... 

... 23 .. 

.... 2-4.3.31 

20 .. 

.. 2721 

... 272-5061 

21... 

2 ! .. 

.... 2-.5.547 

30.. 

.. 4081 

... 408-7591 

22... 

2^- 

... . 

.... 2-6764 

40.. 

.. 545 

... 545-0122 

23... 

... 2i'.. 

.... 2-7980 

50.. 

.. 6811 

... 681-2652 

24... 

07 

... . . 

.... 2-9197 

60.. 

.. 817| 

... 817-5182 

25... 

... 3 .. 

.... 3-0414 

70.. 

.. 953.1 

... 953-7713 

26... 

... 3S.. 

.... 3-1630 

80.. 

..1090 

...10;K)-0243 

27... 

... 31.. 

.... .3-2847 

90.. 

..12261. 

...1226-2774 

Qrs. 






1 ... 

... 33 .. 

.... 3-4063 

100.. 

..13621. 

...1362-6304 

2 ... 

... 6 J.. 

.... 6-8126 

200.. 

..2725 

...2725-0608 

3... 

...101.. 

....10-2190 

300.. 

..40S7S. 

...4087-6912 

















































OIL TRADE OALOULATOR 


63 


Sp. Gr. -824. 

13 5922 Gallons to 1 (%vt. 271'84I7 Gallons to I Ton. 


Ll)s. 


Gallons, 

Owts. 


Gallons. 

1 .... 

1 

.... -1211 

1... 

13S. 

271. 

40j. 

.. 13-5922 

0, 

1 

.... -2127 

9 

.. 27 -1815 



... -3011 

3.. 

.. 40-7707 

4.... 

1 

.... •4851 

4.. 

5li 

... 51-.3689 

5.... 

■■■■1 

.... ■0008 

5.. 

08 . 

.,. 07-9612 

(i 


.... -7281 

G,. 

81.'.. 

... 81*5534 

7.... 

7 

.... -8195 

7.. 

951 . 

... 95-1450 

8.... 

.. 1 . 

.... -9709 

8,. 

I08|. 

,.. 108-7379 

9.... 

n. 

1-0922 

9,. 

1221. 

... 122-3301 

10... 

.. u. 

.... 1-2136 

10.. 

13.55. 

... 135-9223 

11.... 

.. I;i. 

... 1-3319 

11.. 

149!. 

... 149-5146 

12..., 

.. 1.1. 

.... 1-4503 

12., 

1631 

... 103-1068 


1!> 

1*5777 

13. . 

176;,' 

... 176-6990 

14 ... . 

.. 1?. 

.... 1-0990 

11.. 

1901 

... 190-2913 

15.... 

17 

.... 1-8201 

15.. 

2035 

... 203-8835 

10..,. 

.. 2 . 

.... 1-9117 

10.. 

2171 

... 217-4757 

17.... 

.. 2J. 

.... 2-0031 

17.. 

2311 

... 231-0680 

18.... 

91 

.... 2-1845 

18.. 

2441 

... 244-0602 

19.... 

..21. 

_2*3058 

19. . 

208j 

... 258-2524 

20.... 

• • -'?! • 

.... 2-1272 

20.. 

2711 

... 271-8447 

21 .... 

.. 2.',. 

.... 2'548r) 

30, . 

407? 

543? 

... 407-7670 

22.... 

,. 21 

.... 2-0099 

40.. 

... 543-0893 

23.... 

.. 21 

.... 2-7913 

50.. 

0791 

... 679-6116 

24.... 

97 

• • “K • 

.... 2-9126 

00.. 

8151 

... 815-5340 

25.... 

.. 3 . 

.... 3-0,310 

70.. 

9511 

... 951-4663 

26.... 

.. 31. 

.... 3-15.53 

80.. 

1087? 

...1087-3786 

27.,.. 

.. 31. 

.... 3-2707 

90.. 

12231 

...1223-3010 

Qrs. 






1 .... 

.. 3§. 

.... 3-3981 

100.. 

13591 

.. .1^59-2233 

2..., 

.. 6?. 

.... 6-7961 

200.. 

27181 

.. .2718-4466 

3.... 

..loj. 

....10-1942 

;500.. 

4077| 

.. .4077-6699 
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OIL TRADE CALCULATOR 


— 

— 

-- 


-- 

- - 



8p. Or. -826. 



]3'55!)6 (lallons to 1 Cwt. 

271-1864 Gallotis to 1 Ton. 

Lbs. 


(imHoiis. 

Cwl.«. 


Gii.llon.'i. 

1 . 

1 

• M • 

.... 1211 

1.. 

. 1.3,',. 

.. 13-5593 

9. 

}• 

.... -2121 

2.. 

• 27i. 

.. 27-1186 

3'. . 

a 


,‘J 


/irvft7«n 

4 . 

I 

_ 

.... -1813 

1.. 

. ,54]. 

.. .54-2373 

5 . 

r> 

_ -(ior).'; 

5 


67'7“6() 

0.'...., 

:) 

4 • 

.... -7201 

0. . 

. 811. 

.. 81-3,559 

7 . 

7 

H • 

.... -8475 

7.. 

■ MS- 

.. 94-91,52 

8 . 

1 . 

.... -iMWO 

8. . 

. 108], 

.. 108-4746 

9 . 

U- 

.... ]'0800 

9.. 

. 122-. 

.. 122-0.339 

K) . 

1]. 

.... l'2IO0 

10.. 

. 13,51. 

,. 13.5,5932 

11 . 

K- 

.... 1-3;517 

11.. 

. 1491. 

.. 149-1.525 

12 . 

1.1. 

.... 1-1.528 

12., 

. 102|. 

.. 102-7119 

13 . 

IS. 

.... 1-57.38 

13.. 

. 176|. 

.. 176-2712 

11. 

!?■ 

.... 1-C94!) 

11.. 

. 189’-. 

.. 189-8.305 

15 . 

IS- 

.... 1-810() 

15.. 

. 2031. 

.. 203-3898 

10 . 

U- 

.... 1-9370 

10. . 

. 217 . 

.. 210-9491 

17 . 

2 . 

.... 2-0581 

17., 

. 230.!. 

.. 230-5085 

18 . 

2J. 

.... 2-1792 

18.. 

. 2441. 

.. 244-0078 

]',» . 

2J. 

.... 2-3002 

19.. 

. 2,571. 

.. 257-6271 

20 . 

2S. 

.... 2-4213 

20.. 

.2711. 

,. 271-1864 

21. 

2.1. 

.... 2-5421 

30.. 

. 400?. 

.. 406-7797 

22. 

25. 

.... 2-0034 

40.. 

. ,5121. 

.. 542-3729 

23. 

2J. 

.... 2-7845 

50.. 

. 678 , 

.. 077-9661 

24. 

2?. 

.... 2-9050 

00.. 

. 8131. 

.. 813-5593 

25. 

3 . 

.... 3-0200 

70.. 

. 9491. 

.. 949-1525 

20. 

3i. 

.... 3-1477 

80.. 

.10842. 

..1084-7458 

27. 

31. 

.... 3-2088 

90.. 

.12201. 

..1220-3390 

Qrs. 






1. 

31. 

.... 3-3898 

100.. 

.13361. 

..1355-9322 

2. 

62. 

.... 6-7797 

200.. 

.27111. 

..2711-8644 

3. 

101. 

....10-1695 

300.. 

.40672. 

. .4067-7906 




























































OIL TRADE CALCULATOR 


65 


Sp. Gr. -828. 

13’6266 Gallons to 1 Cwt. 270'6314 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1. 

.. 1- 

.... •1208 

1.. 

. 13i 

.. 13-5266 

2. 

.. i. 

.... -2415 

2.. 

. 27 . 

.. 27-0631 

3. 

3 

.... -3623 

- 3.. 


.. 40-6797 

4.... 

X 

. . 2 • 

.... •■4831 

4.. 

■ 

• 54 J. 

.. 64-1063 

5.... 


.... -0039 

6.. 

. 67f. 

.. 67-6328 

6.... 

.. 1 

.... -7246 

6.. 

• SIJ. 

.. 8f-1694 

7.... 

.. i. 

.... -8454 

7.. 

• 94i 

.. 94-6860 

8.... 

.. 1 . 

.... -9662 

8.. 

. lOSi 

.. 108-2126 

9.... 

.. ij. 

.... 1-0870 

9.. 

. 121i 

.. 121-7391 

10.... 

.. li. 

.... 1-2077 

10.. 

. 135i. 

.. 136-2657 

11.... 

.. i|. 

. 1-3285 

11.. 

. 148i 

.. 148-7923 

12.... 

.. u. 

.... 1-4493 

12.. 

. 1621. 

.. 162-3188 

13.... 

.. l^ 

.... 1-6700 

13.. 

. 1755. 

.. 176-8454 

14.... 

.. li 

.... 1-6908 

14.. 

. 189i 

.. 189-3720 

15.... 

.. li 

.... 1-8116 

15.. 

. 2025. 

.. 202-8986 

16.... 

.. li. 

.... 1-9324 

16.. 

. 216i 

.. 216-4261 

17.... 

.. 2 . 

.... 2-0531 

17.. 

. 230 . 

.. 229-9517 

18.... 

.. 21. 

.... 2-1739 

18.. 

. 2435. 

.. 243-4783 

19.... 

.. 2i 

.... 2-2947 

19.. 

. 257 . 

.. 267-0048 

20.... 

.. 2i 

.... 2-4155 

20.. 

. 2705. 

.. 270-6314 

21.... 

.. 2i 

.... 2-6362 

30.. 

. 405i 

.. 405-7971 

22.... 

.. 2i 

.... 2-6570 

40.. 

. 6415. 

.. 541-0628 

23.... 

.. 2i 

.... 2-7778 

50.. 

. 6761. 

.. 676-3286 

24.... 

.. 2i. 

.... 2-8985 

60.. 

. 811i 

.. 811-6942 

25.... 

.. 3 . 

.... 3-0193 

70.. 

. 9461. 

.. 946-8699 

26.... 

.. 3i. 

.... 3-1401 

80.. 

.1082J. 

..1082-1266 

27.... 

.. 3i. 

.... 3-2609 

90.. 

. 12171. 

..1217-3913 

Qrs. 





1.... 

.. 3|. 

.... 3-3816 

100.. 

.13521. 

..1362-6670 

2 .... 

.. 6i 

.... 6-7633 

200.. 

.27051. 

..2705-3140 

3.... 

..lOJ. 

....10-1449 

300.. 

.4058 . 

..4067-9710 


5 
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OIL TRADE CALCULATOR 




Sii. Gr. '830. 



13’4940 Gallons to 1 Cwt. 

269-8790 Gallons to 1 Ton. 

Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 


J 

• • • « • 

.... '1205 

1.. 

.. 13! 

... 13-4940 

2.... 

... 1 

.... -2410 

2.. 

.. 27 

... 26-9879 

3..’.. 

3 

.... -3614 

3. 

.. 401 

... 40-4819 

4.... 

... 1 

.... -4819 

4.. 

.. Ol” 

... 53-9759 

5.... 

b 

. . . y . 

.... -6024 

0.. 

.. 675 

... 67-4699 

6.. 

3 

.... -7229 

6.. 

.. 81 

... 80-9638 

7.... 

... 1. 

.... -8434 

7.. 

.. 945 

... 94-4578 

8.... 

... 1 . 

.... -9638 

8,. 

.. 108 

... 107-9518 

9.... 

... IJ. 

.... 1-0843 

9.. 

.. 121! 

... 121-4458 

10.... 

... 11. 

.... 1-2048 

10.. 

., 130 

... 134-9398 

11.... 

... If. 

.... 1-3203 

11.. 

.. 148§ 

... 148-4337 

12.... 

... 11. 

.... 1-4408 

12.. 

.. 161J 

... 161-9277 

13.... 

... 

.... 1-0663 

13.. 

.. 170^ 

... 175-4217 

14.... 

... 11 

.... 1-6867 

14.. 

.. 1885 

... 188-9107 

15.... 

... 11 

.... 1-8072 

10.. 

.. 2021 

... 202-4096 

16.... 

... n. 

.... 1-9277 

16.. 

.. 2105 

... 210-9036 

17.... 

... 2 . 

.... 2-0482 

17.. 

., 2291- 

... 229-3976 

18.... 

... 21. 

.... 2-1687 

18.. 

.. 2425 

... 242-8916 

19.... 

... 21. 

.... 2-2892 

19.. 

.. 2061 

... 256-3855 

20.... 

... 21. 

.... 2-4096 

20.. 

.. 2695 

... 269-8795 

21.... 

... 21. 

.... 2-0301 

30.. 

.. 404| 

... 404-8193 

22.... 

... 21. 

.... 2-6006 

40.. 

.. 5391 

... 639-7690 

23.... 

... 21 

.... 2-7711 

00.. 

.. 674| 

... 674-6988 

24.... 

... 21 

.... 2-8916 

60.. 

.. 8091 

... 809-6385 

20.... 

... 3 . 

.... 3-0120 

70.. 

.. 944f 

... 944-5783 

26.... 

... 31. 

.... 3-1320 

80.. 

..10795 

...1079-5181 

27.... 

... 31, 

.... 3-2030 

90.. 

..12145 

...1214-4578 

Qrs. 






1.... 

... 3i. 

.... 3-3730 

100.. 

..13491 

...1349-3976 

2.... 

... 6|. 

.... 6-7470 

200.. 

..26981 

...2698-7962 

3.... 

...lOJ. 

....10-1205 

300.. 

..40485 

.. .4048-1928 






































































OIL TRADE CALCULATOR 


07 




Sp. Gr. -832. 



13’4616 Gallons to 1 Cwt. 

269-2308 Gallons to 1 Ton. 

L1)3. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1.... 

.. j. 

.... -1202 

].. 

. 13.1. 

.. 13-4615 

2.... 

.. i. 

.... -2404 

2.. 

• 26J. 

.. 26-9231 

3.... 

» 

.... '3606 

3.. 

. 40|. 

.. 40-3846 

4.... 

J 

.... -4808 

4.. 

. 53J. 

.. 53-8461 

5 .. 

5 

.... -6010 

5.. 

. 67}. 

. 80i*, 

.. 67-3077 

6.... 

3 

.... -7211 

6.. 

.. 80-7692 

7.... 

• • J* 

.... -8413 

7.. 

. 941. 

.. 94-2308 

8.... 

.. 1 . 

.... -9615 

8.. 

. 107J. 

.. 107-6923 

9.... 

.. U- 

.... 1-0817 

9.. 

. 1211. 

.. 121-1538 

10.... 

.. H. 

.... 1-2019 

10.. 

• 131g. 

.. 134-6154 

11.... 

.. li. 

.... 1-3221 

11.. 

. 1481. 

.. 148-0769 

12.... 

.. ij. 

.... 1-4423 

12.. 

. 1611. 

.. 161-5385 

13.... 

•• i;v 
.. 11 

.... 1-5625 

13.. 

. 175 . 

.. 175-0000 

14.... 

.... 1-6827 

14.. 

. 1881. 

., 188-4615 

15.... 

.. 12 . 

.... 1-8029 

15.. 

. 20li. 

.. 201-9231 

16.... 

.. ll. 

.... 1-9231 

16,. 

. 215’. 

.. 215-3846 

17.... 

.. 2 . 

.... 2-0433 

17.. 

. 2285. 

.. 228-8461 

18.... 

.. 2J. 

.... 2-1635 

18.. 

. 2421. 

.. 242-3077 

19.... 

.. 21 . 

.... 2-2836 

19.. 

. 255t 

.. 255-7692 

20 .... 

.. 22 . 

.... 2-4038 

20.. 

. 2691. 

.. 269-2303 

21 .... 

.. 21 . 

.... 2-5240 

30.. 

. 4035. 

.. 403-8461 

22 .... 

.. 2 S. 

.... 2-6442 

40.. 

. 538.'. 

.. 638-4615 

23.... 

.. 2 ?. 

.... 2-7644 

50.. 

. 673J. 

.. 673-0769 

24.... 

.. 21 . 

.... 2-8846 

60.. 

. 807|. 

.. 807-6923 

25 

3 

.... 3-0048 

70.. 

. 9421. 

.. 942-3077 

26.... 

.. 31. 

.... 3-1250 

80.. 

.10765. 

..1076-9231 

27.... 

.. 31. 

.... 3-2452 

90.. 

.12115. 

..1211-5385 

Qrs. 





1.... 

.. 3|. 

.... 3-3654 

100.. 

.13461. 

.,1346-1638 

2.... 

.. 62. 

.... 6-7308 

200.. 

.26921. 

. .2692-3077 

3.... 

..lOJ. 

....10-0961 

300.. 

.40381. 

. .4038-4616 



























































68 


OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Gr. -834, 

13'4293 Gallons to 1 Cwt. 268'5861 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1.... 

.. i 

.... -iigg 

1.. 

■ 13?. 

.. 13-4293 

2.... 

.. i. 

.... '2398 

2.. 

. 26|. 

.. 26-8585 

3...'. 

3 

. . 8 . 

.... -3697 

3.. 

. 40i. 

.. 40-2878 

4.... 

.. 1 

.... -4796 

4.. 

. 53|. 

.. 53-7170 

6.... 

.. 1 

.... -8998 

6.. 

■ 67i 

.. 67-1463 

6...; 

.. 1 

.... ■7194 

6.. 

. 80?. 

.. 80-5755 

7.... 

7 

8 • 

.... -8393 

7.. 

. 94 . 

.. 94-0048 

8 ..., 

.. 1 . 

.... '9592 

8., 

. 107?. 

.. 107-4340 

9.... 

.. IJ. 

.... ]'0791 

9.. 

. 120?. 

.. 120-8633 

10.... 

.. 11. 

.... M990 

10.. 

. 134i. 

.. 134-2926 

11.... 

.. 11 

.... 1'3189 

11.. 

. 147?. 

.. 147-7218 

12.... 

.. li. 

.... 1-4388 

12.. 

. ]61i. 

.. 161-1511 

13.... 

.. H. 

.... 1-8887 

13.. 

• 174|. 

.. 174-5803 

14.... 

.. 11 

.... 1-6787 

14.. 

. 188 . 

.. 188-0096 

18.... 

.. li. 

.... 1-7986 

15.. 

. 201|. 

.. 201-4388 

16.... 

.. ]|. 

.... 1-9188 

16.. 

• 214?. 

.. 214-8681 

17.... 

.. 2 . 

.... 2-0384 

17.. 

. 228?. 

.. 228-2974 

18.... 

.. 2J. 

.... 2-1583 

18.. 

. 241f. 

.. 241-7266 

19.... 

.. 2i. 

.... 2-2782 

19.. 

. 256J. 

.. 256-1559 

20.... 

.. 2i. 

.... 2-3981 

20.. 

. 268|. 

.. 268-6851 

21.... 

.. 2^ 

.... 2-5180 

30.. 

. 4021 . 

.. 402-8777 

22.... 

.. 2i. 

.... 2-6379 

40.. 

. 537?. 

.. 537-1703 

23.... 

.. 2|. 

.... 2-7878 

50.. 

. 6714. 

.. 671-4628 

24.... 

.. 2|. 

.... 2-8777 

60.. 

. 805?. 

.. 806-7664 

28.... 

.. 3 . 

.... 2-9976 

70.. 

. 940 . 

.. 940-0480 

26.... 

.. SJ. 

.... 3-1178 

80.. 

.10741. 

..1074-3405 

27.... 

Qrs. 

.. 3i. 

.... 3-2374 

90.. 

.1208?. 

..1208-6331 

1.... 

.. 31- 

.... 3-3573 

100.. 

.1342?. 

..1342-9267 

2.... 

.. 6|. 

.... 6-7146 

200.. 

.26851. 

. .2686-8613 

3.... 

...lOJ. 

.10-0719 

300.. 

.4028?. 

. .4028-7770 





























































OIL TRADE CALCULATOR 


09 


Sp. Or. -sso. 

13-3971 Gallons to 1 Cwt. 207-9426 Gallons to 1 Ton. 

Lbs. 


Gallons. 

Cvvts. 


Gallons. 

1.... 

.. i.. 

... -1196 

1.. 

■ 131- 

.. 13-3971 

2.... 

.. 1.. 

... -2392 

2.. 

. 20J. 

.. 26-7943 

3.... 

.. |.. 

... -3688 

3.. 

. lOJ. 

.. 40-1914 

4.... 

.. 1- 

... -4786 

4.. 

. 63t 

.. 53-6885 

6.... 

.. i. 

... -6981 

5.. 

. 67 . 

.. 66-9856 

6.... 

.. f.. 

... -7177 

6.. 

. 80|. 

.. 80-3828 

7.... 

•• 

... -8373 

7.. 

. 93|. 

.. 93-7799 

8.... 

.. 1 .. 

... -9569 

8.. 

. 107i. 

.. 107-1770 

9.... 

.. u.. 

... 1-0765 

9.. 

. 1201. 

.. 120-5742 

10.... 

.. li.. 

... 1-1962 

10.. 

. 131 . 

.. 133-9713 

11.... 

.. ll.. 

... 1-3158 

11.. 

• 1173• 

.. 147-3684 

12.... 

.. li.. 

... 1-4354 

12.. 

. 1601. 

.. 160-7656 

13.... 

.. IL. 

... 1-5550 

13.. 

• 174i. 

.. 174-1627 

14.... 

.. li.. 

... 1-6746 

11.. 

. 187^. 

.. 187-5698 

16.... 

.. 11.. 

... 1-7943 

16.. 

. 201 . 

.. 200-9669 

16.... 

.. li.. 

... 1-9139 

10.. 

. 211i. 

.. 214-3541 

17.... 

.. 2 .. 

... 2-0336 

17.. 

. 2272-. 

.. 227-7512 

18.... 

.. 2J.. 

... 2-1531 

18.. 

• 241J. 

.. 241-1483 

19.... 

.. 2i.. 

... 2-2727 

19.. 

. 254i. 

.. 254-6454 

20.... 

.. 21.. 

... 2-3923 

20.. 

. 261 . 

.. 267-9426 

21.... 

.. 2J.. 

... 2-6120 

30.. 

. 40li. 

.. 401-9139 

22.... 

.. n.. 

... 2-6310 

40.. 

. 53r>i-. 

.. 635-8862 

23.... 

.. 2i.. 

... 2-7512 

50.. 

. 669i. 

.. 669-8665 

24.... 

.. 2|.. 

... 2-8708 

60.. 

. 803i. 

.. 803-8277 

26.... 

.. 3 .. 

... 2-9904 

70.. 

. 9372. 

.. 937-7990 

26.... 

.. 3i.. 

... 3-1100 

80.. 

.10172. 

..1071-7703 

27.... 

.. 3i.. 

... 3-2297 

90.. 

.12052. 

..1206-7416 

Qrs. 






1.... 

.. 3|.. 

... 3-3493 

100.. 

.13392. 

. .1339-7129 

2.... 

.. 6|.. 

... 6-6986 

200.. 

.26791. 

. .2679-4258 

3.... 

..11 .. 

...10-0478 

300.. 

.4019^. 

..4019-1388 
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OIL TRADE CALCULATOR 




Sp. Gr. -838. 



]3'3651 Gallons to 1 Cwt. 

267-3031 Gallons to 1 Ton. 

Llis. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1... 

1 

.... -1193 

1... 

• 13i. 

.. 13-3651 

2... 

1 

... J. 

.... -2387 

2... 

. 26J. 

.. 26-7303 

3...' 

» 

... g . 

.... -3580 

3... 

. 401. 

.. 10-0965 

4... 

1 

.... -4773 

4... 

. 53.1. 

.. .53-4606 

5... 

1 

... -g . 

. -5967 

6... 

. 60S. 

.. 66-8268 

«... 

» 

. • ■ 4 . 

.... -7160 

6... 

. 801. 

.. 80-1909 

7... 

7 

... g. 

. '8363 

7... 

. 93S. 

.. 93-5561 

8... 

... 1 . 

. -9546 

8... 

. 106S. 

.. 106-9212 

9... 

... ]J. 

. 1-0740 

9... 

. 1201. 

.. 120-2864 

10... 

... il 

. 11933 

10... 

. 133'. 

.. 133-6615 

11... 

... n. 

. 1-3126 

11... 

. 147 . 

.. 147-0167 

12... 

... 12- 

. 1-4320 

12... 

. 1605. 

.. 160-3819 

13... 

... 

. 1-5513 

13.. 

. 1735. 

.. 173-7470 

14... 

... It. 

. 1-6706 

14.. 

. 1871. 

... 187-1122 

15... 

... n- 

. 1-7900 

15.. 

. 2001. 

... 200-4773 

16... 

... n. 

. 1-9093 

16.. 

. 2131. 

... 213-8425 

17... 

... 2 . 

. 2-0286 

17.. 

. 2271. 

... 227-2076 

18.. 

... 2J. 

. 2-1480 

18.. 

. 240|. 

... 240-5728 

19.. 

... 21. 

. 2-2673 

19.. 

. 254 . 

... 253-9379 

20.. 

... 21. 

. 2-3866 

20.. 

. 2671. 

... 267-3031 

21.. 

... 2.1. 

. 2-5060 

30.. 

. 401 . 

... 400-9646 

22.. 

... 21. 

. 2-6253 

40.. 

. 6345. 

... 6.34-6062 

23.. 

... 2|. 

. 2-7446 

60.. 

. 6681. 

... 668-2678 

24.. 

... 2|. 

. 2-8640 

60.. 

. 8011. 

... 801-9093 

26.. 

... 3 

. 2-9833 

70.. 

. 9351. 

... 935-5609 

26.. 

... 3J. 

.3-1026 

80.. 

.10691. 

...1069-2124 

27.. 

... 31. 

. 3-2220 

90.. 

. 12021 . 

...1202-8640 

Qrs. 

1.. 

... 3| 

. 3-3413 

100.. 

.13361 . 

.. .1336-5155 

2.. 

... 6| 

. 6-6826 

200.. 

.2673 . 

...2673-0310 

3.. 

...10 

. 10-0239 

300.. 

.40091 . 

...4009-6465 





























































OIL TRADE CALCULATOR 


71 




Sp. Gr. -840. 



13-3333 Gallons 

to 1 Cwt. 

266-6667 Gallons to 1 Ton. 

libs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1... 

1 

... y. . 

... -1190 

1.. 

.. 135. 

.. 13-3333 

2... 

... i.. 

... -2381 

2.. 

.. 265. 

.. 26-6667 

3... 

... 1. 

... -3571 

3.. 

.. 40 . 

.. 40-0000 

4... 

... 1- 

... -4762 

4.. 

.. 535-. 

.. 53-33,33 

5... 

... . . 

... -5952 

5.. 

.. 665. 

.. 66-6667 

6... 

3 

... . 

... -7143 

6.. 

.. 80 . 

.. 89-00(K) 

7... 

7 

... j, . . 

... -8333 

7.. 

.. 935. 

.. 93-3333 

8... 

... 1 .. 

... -9524 

8.. 

.. 1005. 

.. 106-6667 

9... 

... IJ.. 

... 1-0714 

9.. 

.. 120 . 

.. 120-0000 

10... 

... 11.. 

... 1-1905 

10.. 

.. 1335. 

.. 13.3-33,33 

11... 

... li-. 

... 1-3095 

11.. 

.. 1465. 

.. 146-6667 

12... 

... r^.. 

... 1-4286 

12.. 

.. 160 . 

.. 160-0000 

13... 

... If,.. 

... 1-5476 

13.. 

.. 1735. 

.. 173-3333 

14... 

... li.. 

... 1-6667 

14. 

.. 1865. 

.. 186-6667 

15... 

... 1,?.. 

... 1-7857 

15. 

.. 200 . 

.. 200-0000 

16... 

... ll.. 

... 1-9048 

16.. 

.. 213|. 

.. 213-33.33 

17... 

... 2 .. 

... 2-0238 

17.. 

.. 2265. 

.. 226-6667 

18... 

... 2i.. 

... 2-1429 

18. 

.. 240 . 

.. 240-0000 

19... 

... 21.. 

... 2-2619 

19. 

.. 2535-. 

..•253-3333 

20... 

... 2|.. 

... 2-3809 

20. 

.. 2665. 

.. 266-6667 

21... 

... 21.. 

... 2-5000 

30.. 

.. 400 . 

.. 400-0000 

22... 

... n.. 

... 2-6190 

40.. 

.. 5335. 

.. .533-3333 

23... 

... 2J.. 

... 2-7381 

50.. 

.. 6665. 

.. 666-6667 

24... 

... 21.. 

... 2-8671 

60.. 

.. 800 . 

.. 800-0000 

25... 

... 3 .. 

... 2-9762 

70.. 

.. 9335. 

.. 933-3333 

26... 

... 31.. 

... 3-0952 

80.. 

..10661. 

..1066-6667 

27... 

... 31.. 

... 3-2143 

90.. 

..1200 . 

..1200-0000 

Qrs. 





1... 

... 3i., 

... 3-3333 

100.. 

..13331. 

..1333-3333 

2... 

... 61.. 

... 6-6667 

300.. 

..26665. 

. .2666-6667 

3... 

...10 .. 

...10-0000 

300.. 

..4000 . 

..4000-0000 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Gr. '842. 

13'3017 Gallons to 1 Cwt. 266'0332 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

' Cwts. 


Gallons. 

1 .... 

.. i 

. -1188 

1.. 

.. 13t, 

.. 13-3017 

2 .... 

.. 1 

. -2375 

2.. 

. 26i., 

.. 26-6033 

3..'.. 

3 

. . 8 . 

. -3563 

: 3.. 

. 39t. 

.. 39-9050 

4.... 

.. i. 

. -4751 

; 4.. 

. 531.. 

.. 53-2066 

5.... 

.. 1 

. -5938 

, 5.. 

. 66,1., 

.. 66-5083 

6...-, 

3 

• ■ 4 • 

. •7126 

6.. 

. 79->.. 

.. 79-8100 

7.... 

.. i. 

. -8313 

7.. 

. 93t. 

.. 93-1116 

8.... 

.. 1 . 

. -9501 

, 8.. 

. 106t. 

.. 106-4133 

9.... 

.. li. 

.1'0689 

! 9.. 

. 119|., 

.. 119-7150 

10.... 

.. ij. 

.1-1876 

10.. 

. 133 .. 

.. 133-0166 

11.... 

.. u. 

.1-3064 

11.. 

. 146|.. 

.. 146-3183 

12.... 

.. it 

.1-4252 

12.. 

. 159t. 

.. 159-6199 

13.... 

.. i|. 

.1-5439 

13.. 

. 172t. 

.. 172-9216 

14.... 

.. i|. 

.1-6627 

14.. 

. 1861.. 

.. 186-2233 

15.... 

.. If. 

.1-7815 

15.. 

. ]99|.. 

.. 199-5249 

16.... 

.. It 

. 1-9002 

16.. 

. 212t. 

.. 212-8266 

17.... 

.. 2 . 

. 2-0190 

17.. 

. 226J.. 

.. 226-1283 

18.... 

.. 2t 

. 2-1378 

18.. 

. 239*.. 

.. 239-4299 

19.... 

.. 2i. 

. 2-2565 

19.. 

. 252|.. 

.. 252-7316 

20.... 

.. 2t 

. 2-3753 

20.. 

. 266 .. 

.. 266-0332 

21.... 

.. 2t 

. 2-4941 

30.. 

. 399 .. 

.. 399-0499 

22.... 

.. 2t 

. 2-6128 

40.. 

. 5321.. 

.. 632-0665 

23.... 

.. 2f. 

.2-7316 

50.. 

. 6651.. 

.. 665-0831 

24.... 

.. 2t 

.2-8504 

60.. 

. 798t. 

.. 798-0998 

25.... 

.. 3 . 

.2-9691 

70.. 

. 9311.. 

.. 931-1164 

26.... 

.. 3t 

.3-0879 

80.. 

.10641.. 

..1064-1330 

27.... 

.. 3i. 

.3-2066 

90.. 

.11971.. 

..1197-1496 

Qrs. 






1 .... 

.. 3t 

.3-3264 

100.. 

.13301.. 

..1330-1663 

2.... 

.. 6t 

.6-6508 

200.. 

.2660|.. 

. .2660-3325 

3.... 

..10 . 

.9-9762 

300.. 

.39901.. 

..3990-4988 































































OIL TRADE CALCULATOR 


73 




Sp. Gr. -844. 



13'2701 Gallons to 1 Cwt. 

265-4028 Gallons to 1 Ton. 

Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1.... 

... h 

.-1185 

1.. 

. 13i. 

.. 13-2701 

2... 

.. i. 

. -2370 

1 2.. 

. 26|. 

.. 26-6403 

3... 

H 

. . g. 

. -SObt 

; 3-- 

. 39}. 

.. 39-8104 

4... 

1 

. . 0 . 

. -4739 

4.. 

. 53’-. 

.. 63-0806 

5... 

fi 

. . g . 

. -6924 

5.. 

. 66J. 

.. 66-3607 

6... 

.. J.. 

. -7109 

6.. 

■ 79f. 

.. 79^208 

7... 

7 

. . g . . 

. -8294 

7.. 

• 92f. 

.. 92-8910 

8... 

.. 1 .. 

. -9479 

8.. 

. 106i. 

.. 106-1611 

9... 

.. IJ.. 

.1-0663 

9.. 

. 1192. 

.. 119-4313 

10... 

.. JJ.. 

.1-1848 

10.. 

. 132J. 

.. 132-7014 

11... 

.. n.. 

.1-3033 

11.. 

. 146 . 

.. 145-9716 

12... 

.. If.. 

.1-4218 

12.. 

. 159f. 

.. 159-2417 

13... 

.. u.. 

.1-6403 

13.. 

. 172^ 

.. 172-6118 

14... 

.. If.. 

.1-6688 

14.. 

. 185i. 

.. 186-7820 

16... 

.. If.. 

.1-7772 

15.. 

. 199 . 

.. 199-0621 

16... 

.. If.. 

. 1-8967 

16.. 

• 212i. 

.. 212-3223 

17... 

.. 2 .. 

. 2-0142 

17.. 

. 2261 . 

.. 225-5924 

18... 

.. 2J.. 

. 2-1327 

18.. 

. 238f. 

.. 238-8626 

19... 

.. .2i.. 

. 2-2612 

19.. 

. 252i. 

.. 252-1327 

20... 

.. 2f.. 

. 2-3697 

20.. 

. 2652. 

.. 266-4028 

21... 

.. 2f.. 

. 2-4881 

30.. 

. 398’. 

.. 398-1043 

22... 

.. 21.. 

. 2-6066 

40.. 

. 630f. 

.. 630-8057 

23... 

.. 2i.. 

.2-7251 

50.. 

. 663J.. 

.. 663-5071 

24... 

.. 21.. 

.2-8436 

60.. 

. 796J.. 

.. 796-2086 

26... 

.. 3 .. 

.2-9621 

70.. 

. 928f.. 

.. 928-9099 

26... 

.. 31.. 

.3-0806 

80.. 

.1061f.. 

..1061-6114 

27... 

.. 31. 

.3-1990 

90.. 

.1194|.. 

..1194-3128 

Qrs. 






1... 

.. 3|.. 

... .3-3175 

100.. 

.1327 .. 

..1327-0142 

2... 

.. 6|.. 

....6-6351 

200.. 

.2654 .. 

. .2654-0284 

3... 

..10 .. 

... .9-9626 

300... 

.3981 .. 

. .3981-0426 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Gr. -846. 

13-2388 Gallons to 1 Cwt. 264-7754 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

].... 

... -jj . 

. -1182 

1.. 

.. 13i. 

... 13-2388 

2.... 

1 

. . . 4 . 

. -2361 

2.. 

.. 26|. 

... 26-4775 

3.:.. 

8 

... . 

. -3546 

3.. 

.. 392. 

... 39-7163 

4.... 

1 

... 2 • 

. -4728 

4.. 

.. 53 . 

... 52-9551 

5.... 

... 

. -5910 

5.. 

.. 662. 

... 66-1938 

6.;.. 

8 

... 4-. 

. -7092 

6.. 

.. 79». 

... 79-4326 

7.... 

7 

... . 

. -8274 

7.. 

.. 92g. 

... 92-6714 

8.... 

...1 . 

. -9456 

8.. 

., 105?. 

... 105-9102 

0.... 

...IJ. 

.1-0638 

9.. 

.. 119J. 

... 119-1489 

10.... 

...IJ. 

.1-1820 

10.. 

.. 1322. 

... 132-3877 

11.... 

...1]. 

.1-3002 

11.. 

.. 1461. 

... 145-6265 

12.... 

...li. 

.1-4184 

12.. 

.. 1582. 

... 158-8652 

13.... 

...1.',. 

.1-5366 

13.. 

.. 1721-. 

... 172-1040 

14.... 

...IS. 

.1-6548 

14.. 

.. 1852. 

... 185-3428 

15.... 

...i|. 

.1-7730 

15.. 

.. 198|. 

... 198-5816 

16.... 

...IJ. 

.1-8912 

16.. 

.. 2112. 

... 211-8203 

17.... 

...2.. 

.2-0096 

17.. 

.. 225 . 

... 225-0591 

18.... 

...21 

.2-1277 

18.. 

.. 2381. 

... 238-2979 

19....' 

...21. 

.2-2459 

19.. 

.. 251J. 

... 251-5366 

20.... 

...21 

.2-3641 

20.. 

.. 2642. 

... 264-7754 

21.... 

...2.1. 

.2-4823 

30.. 

.. 3971. 

... 397-1631 

22.... 

...2S. 

.2-6006 

40.. 

.. 529.1. 

... 629-5608 

23.... 

...21 

.2-7187 

60.. 

.. 662 . 

... 661-9386 

24.... 

...21. 

.2-8369 

60.. 

.. 794-2. 

... 794-3262 

26.... 

...3 . 

.2-9561 

70.. 

.. 926i. 

... 926-7139 

26.... 


.3-0733 

80.. 

..10591. 

...1059-1016 

27.... 

...3i. 

.3-1916 

90.. 

..11911. 

...1191-4894 

Qrs. 





1.... 

...3i. 

.3-3097 

100.. 

..13232. 

.. .1323-8771 

2.... 

...6t. 

.6-6194 

200.. 

..2647f. 

...2647-7641 

3.... 

...9i. 

.9-9291 

300.. 

..3971|. 

...3971-6312 




















































OIL TRADE CALCULATOR 


75 




Sp. Gr. -848. 



13'2076 Gallons to 1 Cwt. 

264-1509 Gallons to 1 Ton. 

Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1. 

•• h 

. -1179 

1.. 

. 13J. 

.. 13-2075 

2. 

■ • i- 

. -2368 

2.. 

• 263. 

.. 26-4151 

3. 

;< 

• • «• 

. -3538 

3.. 

. 39-3. 

.. 39-6226 

4. 

! 

. . 2 • 

. -4717 

4.. 

■ 52|. 

.. 52-8302 

6. 

■ • 1 

. '6896 

5.. 

, 66 . 

.. 66-0377 

6. 

.. |. 

. -7075 

6.. 

. 79i. 

.. 79-«453 

7. 

7 

.. g. 

. -8255 

7.. 

. 92.*. 

.. 92-4528 

8. 

..1 . 

. -9434 

8.. 

. 1053. 

.. 105-6604 

9. 

..1 . 

.1-0613 

9., 

. 1181. 

.. 118-8679 

10. 

..IJ. 

.1-1792 

10.. 

. 1323. 

.. 132-0755 

11. 

..li. 

.1-2972 

11.. 

. 146|. 

.. 145-2830 

12. 

■ M 

.1-4151 

12,. 

. 158J. 

.. 158-4906 

13. 

..11 

.1-5330 

13.. 

. 1713. 

.. 171-6981 

14. 

..i|. 

.1-6509 

14.. 

. 1841. 

.. 184-9057 

15. 

..i|. 

.1-7689 

16.. 

. 1983. 

.. 198-1132 

16. 

..i|. 

.1-8868 

16.. 

. 211|. 

.. 211-3207 

17. 

..2 . 

.2-0047 

17.. 

. 2243. 

.. 224-5283 

18. 

.,2i. 

.2-1226 

18.. 

. 237|. 

.. 237-7358 

19. 

..21 

.2-2406 

19.. 

. 251 . 

.. 250-9434 

20. 

..21 

.2-3585 

20.. 

- 2643. 

.. 264-1509 

21. 

.,21. 

.2-4764 

30.. 

. 396J. 

.. 396-2264 

22. 

..2|. 

.2-5943 

40.. 

. 528J. 

.. 528-3019 

23. 

..2|. 

.2-7123 

60.. 

. 6601. 

.. 660-3774 

24. 

..21. 

.2-8302 

60.. 

. 7923. 

.. 792-4528 

25. 

..3 . 

.2-9481 

70.. 

. 9243. 

.. 924-5283 

26. 

■•31. 

.3-0660 

80.. 

. 10661. 

..1056-6038 

27. 

.,31. 

.3-1840 

90.. 

.11881. 

..1188-6792 

Qrs. 





1. 

..3i. 

.3-3019 

100.. 

.13201. 

..1320-7547 

2. 

..6|. 

.6-6038 

200.. 

.26413. 

. .2641-5094 

3. 

..91. 

.9-9057 

300.. 

..39623. 

..3962-2641 
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OIL TEADE CALCULATOR 


Sp. Or. -850. 

I3'1765 Gallons to 1 Cwt. 263’5294 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1.... 

... 1. 

. -1176 

1.. 

.. 13J. 

... 13-1765' 

2.... 

... i. 

. -2353 

2.. 

.. 26^. 

... 26-3529 

3'.... 

3 

... 8 . 

. -3529 

3.. 

.. 39J. 

... 39-6294 

4.... 

1 

. . . 2 • 

. '4706 

4.. 

.. 62^ 

... 62-7059 

6.... 

h 

... 8 . 

. -5882 

6.. 

.. 661. 

... 66-8823 

6.'... 

3 

... 4 . 

. -7059 

6.. 

.. 79 . 

... 79-0588 

7.... 

7 

... 8 . 

. -8235 

7.. 

.. 92i. 

... 92-2363 

8.... 

...1 . 

. -9412 

8.. 

.. 1061. 

... 106-4118 

9.... 

...1 . 

.1-0588 

9.. 

.. 1181. 

... 118-5882 

10.... 

...IJ, 

.1-1765 

10.. 

.. 131|. 

... 131-7647 

11.... 

...li. 

.1-2941 

11.. 

.. 145 . 

... 144-9412 

12.... 

...li. 

.1-4118 

12.. 

.. 158i. 

... 168-1176 

13.... 

...11. 

.1-5294 

13.. 

.. 171i. 

... 171-2941 

14.... 

...r§. 

.1-6471 

14.. 

.. 184^ 

... 184-4706 

15.... 

...If. 

.1-7647 

16.. 

.. 1971. 

... 197-6471 

16.... 

...ii. 

.1-8823 

16.. 

.. 2101. 

... 210-8235 

17.... 

...2 . 

......2-0000 

17.. 

.. 224 . 

... 224-0000 

18.... 

...2i. 

.2-1176 

18.. 

.. 2371. 

... 237-1765 

19...: 

...2i. 

.2-2353 

19.. 

.. 2501. 

... 250-3529 

20.... 

...2|. 

.2-3529 

20.. 

..-2631. 

... 263-5294 

21.... 


.2-4706 

30.. 

.. 395i. 

... 396-2941 

22.... 

...2i 

.2-6882 

40.. 

.. 627 . 

... 527-0588 

23.... 

...2i. 

.2-7059 

60.. 

.. 6681. 

... 658-8235 

24.... 

...25. 

.2-8235 

60.. 

.. 790i 

... 790-6882 

25.... 

...3 . 

.2-9412 

70.. 

.. 922|. 

... 922-3529 

26.... 

...3 . 

.3-0588 

80.. 

..10541. 

...1064-1176 

27.... 

.. .3^. 

.3-1765 

90.. 

..11851. 

...1185-8823 

Qrs. 






1.... 

...3}. 

.3-2941 

100.. 

..1317f. 

.. .1317-6471 

2.... 


.6-6882 

200.. 

..2635i. 

.. .2635-2941 

3.... 

...9i,. 

.9-8823 

300.. 

..3953 . 

.. .3962-9412 





































































OIL TRADE CALCULATOR 


77 


Sp. Or. •862. 

13‘1465 Gallons to 1 Cwt. 262’9108 Gallons to 1 Ton. 

Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


jiallons. 

1.... 

... i- 

. '1174 

1... 

• 13J. 

.. 13-1465 

2.... 

... 1 

. -2347 

2.. 

. 20i. 

.. 26-2911 

3.... 

... |. 

. '3621 

3.. 

. 39i. 

.. 39-4366 

4.... 

... h 

. -4696 

4., 

• 625. 

.. 62-6822 

5.... 

... 

. -6868 

5.. 

. 662. 

.. 66-7277 

6.... 

S 

... j. 

. -7042 

6.. 

• V8S. 

.. 78-8732 

7.... 

... 1 

. -8216 

7.. 

. 92 . 

.. 92-0188 

8.... 

...1 . 

. -9390 

8.. 

. 105>. 

.. 106-1643 

9.... 

...1 . 

.1-0563 

9.. 

. 118i. 

.. 118-3099 

10.... 

...IJ. 

.1-1737 

10.. 

. 1311. 

.. 131-4564 

11.... 


.1-2911 

11.. 

. 1445. 

.. 144-6009 

12.... 

...If. 

.1-4084 

12.. 

. 157|. 

.. 167-7465 

13.... 

...U. 

.1-6268 

13.. 

. ITOJ. 

.. 170-8920 

14.... 

...It. 

.1-6432 

14.. 

. 184 . 

.. 184-0376 

15.... 

...1|. 

.1-7606 

15.. 

. wn- 

.. 197-1831 

16.... 

...11. 

.1-8779 

16.. 

. 2101. 

.. 210-3286 

17.... 

...2 . 

.1-9953 

17.. 

. 223,^. 

.. 223-4742 

18.... 

■ ••21. 

.2-1127 

18.. 

. 2361. 

.. 236-6197 

19.... 

...21, 

.2-2300 

19.. 

. 2492. 

.. 249-7663 

20.... 

...2|. 

.2-3474 

20.. 

. 2622. 

.. 262-9108 

21.... 

...21. 

.2-4648 

30.. 

. 394|. 

.. 394-3662 

22.... 

...21. 

.2-6822 

40.. 

. 6252. 

.. 625-8216 

23.... 

...2|. 

.2-6996 

60.. 

. 657i. 

.. 657-2770 

24.... 

...2|. 

.2-8169 

60.. 

. 7882. 

.. 788-7324 

25.... 

...21. 

.2-9343 

70.. 

• 9201. 

.. 920-1878 

26.... 

...3 . 

.3-0516 

80.. 

,1051|. 

..1051-6432 

27.... 

...31. 

.3-1690 

90.. 

.11831. 

..1183-0986 

Qrs. 

1.... 

...3i. 

.3-2864 

100.. 

.13141. 

..1314-5640 

2.... 

...6|. 

.6-6728 

200.. 

.26292. 

..2629-1080 

3.... 

...9|. 

.9-8691 

300.. 

.39435. 

, .3943-6620 
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OIL TRADE CALCULATOR 


8p. Or. -854. 

13'1147 Gallons to 1 Cwt. 262'2951 Gallons to 1 Ton. 

Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1.... 

1 

. -1171 

1.. 

. 13S. 

... 13-1147 

2.... 

... 1 

. -2342 

2‘.. 

. 26J. 

...- 26-2295 

3.'... 

3 

... -ft . 

. -3513 

3.. 

. 391. 

:f. ■ 39-3443 

4.... 

} 

... 2 . 

. -4684 

4.. 

. 521. 

... 52-4590 

5.... 

.6 

... ft. 

. -0855 

5.. 

. 651. 

... 65-5738 

6.’... 

3 

. . . J . 

. -7026 

6.. 

. 781. 

... 78-6885 

7.... 

... |. 

. -8197 

7.. 

. 911. 

... 91-8033 

8.... 

7 

... ft . 

. -9368 

8.. 

. 1041. 

... 104-9180 

9.... 

...1 . 

.1-0539 

9.. 

. 118 . 

... 118-0328 

10.... 

...ij. 

.1-1710 

10.. 

. 1311. 

... 131-1475 

11.... 

...li. 

.1-2881 

11.. 

. 1441. 

... 144-2623 

12.... 

...If. 

.1-4051 

12.. 

• 1571- 

... 157-3770 

13.... 

...iL 

.1-5222 

13.. 

. 1701. 

... 170-4918 

14.... 

...11 

.1-6393 

14.. 

. 1831. 

... 183-6066 

ID.... 

...ij. 

. 1-7564 

15.. 

. 196|. 

... 196-7213 

IG.... 


. 1-8735 

16.. 

. 2095. 

... 209-9361 

17.... 

...2 . 

. 1-9906 

17.. 

. 223 . 

... 222-9508 

18.... 

...2J. 

. 2-1077 

18.. 

. 236J. 

... 236-0656 

19...; 

...2i. 

. 2-2248 

19.. 

. 2491. 

... 249-1803 

20.... 

...21. 

. 2-3419 

20.. 

. 262i. 

... 262-2951 

21.... 

...2|. 

. 2-4590 

30.. 

. 3931. 

... 393-4426 

22.... 

...2i. 

. 2-5761 

40.. 

. 624|. 

... 524-5902 

23.... 

...2|. 

. 2-6932 

50.. 

. 6551. 

... 665-7377 

24.... 

...2|. 

.2-8103 

60.. 

. 786|. 

... 786-8852 

25.... 

...2|. 

.2-9274 

70.. 

. 918 . 

... 918-0328 

26.... 

...3 . 

. 3-0445 

80.. 

.10491. 

...1049-1803 

27.... 

...3J. 

. 3-1616 

90.. 

.11801 . 

...1180-3279 

Qrs. 






1.... 

...3i. 

. 3-2787 

100.. 

.13111. 

...1311-4764 

2.... 

...6i. 

. 6-5674 

200.. 

.2623 . 

.. .2622-9508 

3.... 

...9|. 

. 9-8361 

300.. 

.39341 . 

...3934-4262 




























































OIL TRADE CALCULATOR 


79 




Sp. Gr 

-856. 



13'0841 Gallons to 1 Cwt. 

261-6822 Gallons to 1 Ton. 

Lbs. 


Gallon.^. 

Cwts. 


Gallons. 

1.... 

1 

. -1^68 

1.. 

• 131. 

.. 13-0841 

2.... 


. -2336 

2.. 

■ 261. 

.. 20-1682 

3.,.. 

'a 

. '3505 

3.. 

. 391. 

.. 39-2523 

4.... 

1 

. -1673 

4.. 

. 622. 

.. 52-3364 

5.... 

1 

. '5841 

5.. 

. 052. 

.. 05-4200 

6... 

3 

. -7009 

6.. 

. 78.1. 

.. 78-.1047 

7... 

.... J. 

. -8178 

7.. 

. 912. 

.. 91-5888 

8... 

1- 

. -9346 

8.. 

■ 1042. 

.. 104-0729 

9... 

....1 . 

.1-0514 

9.. 

. 117|. 

.. 117-7570 

10... 

....IJ. 

.1-1682 

10.. 

. 1301. 

.. 130-8411 

11... 

. . . .1}. 

.1-2860 

11.. 

. 1431. 

.. 143-9252 

12... 


.1-4019 

12.. 

. 157 . 

.. 157-0093 

13... 

....]>. 

.1-5187 

13.. 

. 1701. 

.. 170-0935 

14... 

1 ^ 

. . . . Ig. 

.1-6356 

14.. 

. 1831. 

.. 183-1776 

15... 

....If. 

.1-7523 

15.. 

. 1901. 

.. 196-2617 

16... 

....1|. 

.1-8692 

16.. 

. 2091. 

.. 209-3458 

17... 

....2 . 

.1-9860 

17.. 

. 2221. 

.. 222-4299 

18... 

....21. 

.2-1028 

18.. 

. 2351. 

.. 235-5140 

19... 

....21. 

.2-2196 

19.. 

. 2482. 

.. 2^8-5981 

20... 

. 21. 

.2-3364 

20.. 

. 2612. 

.. 201-6822 

21... 

.21. 

.2-4533 

30.. 

. 3921. 

.. 392-5234 

22... 

. 21. 

.2-5701 

40.. 

. 5231. 

.. 623-3645 

23... 

.21. 

.2-6869 

60.. 

. 6541. 

.. 054-2056 

24... 

.2|. 

.2-8037 

60.. 

. 785 . 

.. 785-0467 

25... 

.21. 

.2-9206 

70.. 

. 9152. 

.. 915-8878 

26... 

.3 

.3-0.374 

80.. 

.10461. 

..1046-7290 

27... 

.31 

.3-1.542 

90.. 

.11771. 

..1177-5701 

Qrs. 





..1308-4112 

1... 

.31 

.3-2710 

100.. 

.13081. 

2... 

.6.', 

.6-5421 

200.. 

.26161. 

. .2616-8224 

3... 

. % 

.9-8131 

300.. 

.39251. 

. .3925-2336 
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OIL TEADE CALCULATOR 


Sp. Or. -858. 

13-0636 Gallons to 1 Cwt. 261-0723 Gallons to 1 Ton. 

Lbs. 


Gallons. 

Cwta. 


Gallons. 

1.... 

... J. 

. -1166 

1.. 

. 13 . 

.. 13-0536 

2.... 

... i. 

. -2331 

2.. 

, 261. 

.. 26-1072 

3!... 

» 

... g. 

. -3496 

3.. 

. 39|. 

.. 39-1608 

4.... 

_ 

. -4662 

4.. 

. 52i. 

.. 62-2144 

6.... 

5 

... g. 

. -6827 

6.. 

. 65i. 

.. 66-2681 

6.'... 

3 

... 4. 

. -6993 

6.. 

• 78i 

.. 78-3217 

7.... 

7 

. . . g. 

. -8168 

7.. 

■ 9ii- 

.. 91-3763 

8.... 

1 

... g . 

. -9324 

8.. 

. 1041. 

.. 104-4289 ^ 

9.... 

...1 . 

.1-0489 

9.. 

. 117J. 

.. 117-4826 

10.... 

...IJ. 

.1-1655 

10.. 

. 130^ 

.. 130-5361 

11.... 

...l^ 

.1-2820 

11.. 

. 143i. 

.. 143-6897 

12.... 

...If. 

.1-3986 

12.. 

. 1561. 

.. 156-6434 

13.... 

...1^ 

.1-6151 

13.. 

. 169|. 

.. 169-6970 

14.... 

...li 

.1-6317 

14.. 

. 182f. 

.. 182-7606 

16.... 

...IJ. 

.1-7482 

15.. 

. 195*. 

.. 195-8042 

16.... 

...1?. 

.1-8648 

16.. 

. 208|. 

.. 208-8578 

17.... 

...2 . 

.1-9813 

17.. 

• 2211. 

.. 221-9114 

18.... 

...2J. 

.2-0979 

18.. 

. 235 . 

.. 234-9660 

19.... 

...2i. 

.2-2144 

19.. 

. 248 . 

.. 248-0186 

20.... 

...21. 

.2-3310 

20.. 

.-261J. 

.. 261-0723 

21.... 


.2-4476 

30.. 

. 391|. 

.. 391-6084 

22.... 

...2i. 

.2-6641 

40.. 

. 622J. 

.. 622-1446 

23.... 


.2-6806 

60.. 

. 6621. 

.. 662-6806 

24.... 

...2|. 

.2-7972 

60.. 

. 783i. 

.. 783-2168 

26.... 

...2|. 

.2-9137 

70.. 

. 913|. 

.. 913-7629 

26.... 

...3 . 

.3-0303 

80.. 

.10441. 

..1044-2890 

27.... 

...3J. 

.3-1468 

90.. 

.11741. 

..1174-8252 

Qrs. 






1.... 

...3i. 

.3-2634 

100.. 

.13061. 

..1305-3613 

2.... 

...6J. 

.6-6268 

200.. 

.2610|. 

. .2610-7226 

3.... 

...9i. 

.9-7902 

300.. 

.39161. 

. .3916-0839 


























































OIL TRADE CALCULATOR 
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Sp. Gr. -860. 

13-0232 Gallons to 1 Cwt. 260-4661 GaUons to 1 Ton. 


Lbs. Gallons. 


1.... 

... i... 

... -1163 

2.... 

... i... 

... -2326 

3.... 

... 8 . . . 

... -3488 

4.... 

1 

... .^ . . . 

... -4651 

5.... 

... 8 • • • 

... -5814 

6.... 

3 

... f. . . 

... -6977 

7.... 

... |... 

... -8139 

8.... 

.7 

... 8 ■ • • 

... -9302 

‘9.... 

...1 ... 

...1-0465 

10.... 

...ij... 

...1-1628 

11.... 

...li... 

...1-2791 

12.... 

...11.. 

...1-3953 

13.... 

...n... 

...1-5116 

14.... 

...It... 

...1-6279 

16.... 

...i|... 

...1-7442 

16.... 

...li... 

...1-8605 

17.... 

...2 ... 

...1-9767 

18.... 

...2i... 

.. .2-0930 

19.... 

...2i... 

.. .2-2093 

20.... 

...2|... 

.. .2-3256 

21.... 

...2J... 

.. .2-4419 

22.... 

...2|... 

...2-5581 

23.... 

...2|... 

...2-6744 

24.... 

...2i... 

...2-7907 

26.... 

...2|... 

...2-9070 

26.... 

...3 ... 

.. .3-0233 

27.... 

...3i... 

.. .3-1396 

Qrs. 


1 .... 

...3i... 

.. .3-2658 

2 .... 

...6|... 

.. .6-6116 

3.... 

...9|... 

.. .9-7674 


Cwts. Gallons. 


1.. 

.. 13 .. 

.. 13-0232 

2.. 

. 26 .. 

.. 26-0465 

3.. 

. 39i.. 

.. 39-0698 

4.. 

. 52J.. 

.. 62-0930 

5.. 

. 661.. 

.. 6,5-1163 

6.. 

. 781.. 

.. 78-W95 

7.. 

. m. 

.. 91-1628 

8.. 

. lOli.. 

.. 104-1860 

9.. 

. inj.. 

.. 117-2093 

10.. 

. 130i.. 

.. 130-2326 

11.. 

. 143i.. 

.. 143-2658 

12.. 

. 156i.. 

.. 156-2791 

13.. 

. 169i.. 

.. 169-3023 

14.. 

. 182|.. 

.. 182-3256 

16.. 

. 195t.. 

.. 196-3488 

16.. 

. 2081.. 

.. 208-3721 

17.. 

. 221|.. 

.. 221-3953 

18.. 

. 234t.. 

.. 234-4186 

19.. 

. 247^.. 

.. 247-4419 

20.. 

. 260|.. 

.. 260-4651 

30.. 

. 390|.. 

.. 390-6977 

40.. 

. 620|.. 

.. 620-9302 

60.. 

. 651i.. 

.. 651-1628 

60.. 

. 781|.. 

.. 781-3953 

70.. 

. 911t.. 

.. 911-6279 

80.. 

.10411.. 

..1041-8606 

90.. 

.1172J.. 

..1172-0930 

100.. 

.13021.. 

..1302-3266 

200.. 

.26041.. 

. .2604-6612 

300.. 

.3907 .. 

..3906-9767 


6 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Or. -862. 

12-9930 Gallons to 1 Cwt. 259-8608 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 

Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1.... 

... J 

. -1160 

1.. 

.. 13 

... 12-9930 

2.... 

... i 

. -2320 

2.. 

.. 26 

... 26-9861 

3.... 

... 1 

. -3480 

3.. 

., 39 

... 38-9791 

4.... 

... i 

. -4640 

4.. 

.. 52 

... 61-9722 

5.... 

6 

. -5800 

6.. 

.. 65 

... 64-9662 

6.-... 

3 

. . . 1 

. -6961 

6.. 

.. 78 

... 77-9682 

7.... 

... 1 

. -8121 

7.. 

.. 91 

... 90-9613 

8.... 

... 1 

. -9281 

8.. 

.. 104 

... 103-9443 

9.... 

...1 

.1-0441 

9.. 

.. 1)61 

... 116-9373 

10.... 

...li 

.1-1601 

10.. 

.. 12H 

... 129-9304 

11.... 

...li 

.1-2761 

11.. 

■• 1421 

... 142-9234 

12.... 

...If 

.1-3921 

12.. 

.. m 

... 155-9166 

13.... 

■ ■■H 

.1-6081 

13.. 

.. 168| 

... 168-9095 

14.... 

...li 

.1-6241 

14.. 

.. 1811 

... 181-9025 

16.... 

...ll 

.1-7401 

16.. 

.. 1941 

... 194-8966 

16..., 

...1? 

.1-8561 

16.. 

.. 207J 

... 207-8886 

17.... 

...2 

.1-9722 

17.. 

.. 220i 

... 220-8817 

18.... 

...2i 

.2-0882 

18.. 

.. 233J 

... 233-8747 

19.... 

...2i 

.2-2042 

19.. 

.. 246? 

... 246-8677 

20.... 

...21 

.2-3202 

20.. 

..- 2595 

... 269-8608 

21,... 

...21 

.2-4362 

30.. 

.. 389i 

... 389-7912 

22.... 

...2i 

.2-6622 

40.. 

.. 5191 

.,. 619-7216 

23.... 

...21 

.2-6682 

60,. 

.. 649i 

... 649-6620 

24.... 

...2i 

.2-7842 

60.. 

.. 779i 

... 779-6824 

26.... 

...2i 

.2-9002 

70.. 

.. 909i 

... 909-6128 

26.... 

...3 

.3-0162 

80.. 

..1039i 

...1039-4431 

27.... 

...3J 

.3-1322 

90.. 

..11691 

...1169-3735 

Qts. 





1.... 

...3i 

.3-2483 

100.. 

..1299i 

...1299-3039 

2.... 

...6| 

.6-4966 

200.. 

..26981 

.. .2698-6079 

3.... 

...9i 

.9-7448 

300.. 

..38971 

...3897-9118 


























































OIL TRADE CALCULATOR 
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Sp. Gr. -864. 

12'9630 Gallons to 1 Cwt. 269'2693 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1.... 

1 

. -1167 

1.. 

. 13 . 

... 12-9630 

2.... 

... 1 

. -2316 

2.. 

• 251-, 

... 25-9269 

3.... 

3 

... g . 

. -3472 

3.. 

. 38J. 

... 38-8889 

4.... 

1 

. -4630 

4.. 

• 5If. 

... 61-8618 

5.... 

3 

... g . 

. -6787 

5.. 

. 64J. 

... 64-8148 

6.... 

3 

... 4 . 

. -6944 

6,. 

. 77?. 

... 77-n78 

7.... 

3 

... 4 . 

. -8102 

7.. 

. 90 J. 

... 90-7407 

8.... 

7 

. •9299 

8.. 

. 103?. 

... 103-7037 

9.... 

...1 . 

.1-0417 

9.. 

. 116§. 

... 116-6667 

10.... 

...IJ. 

.1-1874 

10.. 

. 1295. 

... 129-6296 

11.... 

...li. 

.1-2731 

11.. 

. 1421. 

... 142-6926 

12.... 

...li 

.1-3889 

12.. 

. 165J. 

... 166-5665 

13.... 

...l|. 

.1-5046 

13.. 

. 168|. 

... 168-5186 

14.... 

...If. 

.1-6204 

14.. 

. 1811. 

... 181-4816 

16.... 

...11 

.1-7361 

16.. 

. 194'. 

... 194-4444 

16.... 

...11 

.1-8518 

16.. 

. 207?. 

... 207-4074 

17.... 

...2 . 

.1-9676 

17.. 

. 2203 . 

... 220-3704 

18.... 

...2|. 

.2-0833 

18.. 

. 2333 . 

... 233-3333 

19.... 

...2i. 

.2-1991 

19.. 

. 246?. 

... 24*6-2963 

20.... 

...2f. 

.2-3148 

20.. 

. 259?. 

... 259-2693 

21.... 

...2|. 

.2-4306 

30.. 

. 388f. 

... 388-8889 

22.... 

...2'. 

.2-5463 

40.. 

. 6181. 

... 618-6186 

23.... 

...2|. 

.2-6620 

50.. 

. 648j. 

... 648-1481 

24.... 

...2|. 

.2-7778 

60.. 

. 777|. 

... 777-7778 

26.... 

...21 

.2-8935 

70.. 

. 9073 . 

... 907-4074 

26.... 

...3 . 

.3-0093 

80.. 

.1037 . 

...1037-0370 

27.... 

...31. 

.3-1260 

90.. 

.11665. 

...1166-6667 

Qrs. 






1.... 

...3i. 

.3-2407 

100.. 

.1296?. 

.. .1296-2963 

2 .... 

...6|. 

.6-4816 

200.. 

.26921. 

.. .2592-6926 

3.... 

...9i. 

.9-7222 

300.. 

.3888?. 

.. .3888-8889 
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OIL TRADE CALCULATOR 




Sp. Gr. 

-866. 



12-9330 

Gallons 

to 1 Cwt. 

268-6605 Gallons to 1 Ton. 

Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1. 

... i 

. -1165 

1... 

• 122. 

.. 12-9330 

2i.... 

... i 

. -2309 

2... 

■ 2.52. 

.. 25-8660 

3. 

■ ■■ 1 

. -3464 

3... 

. 382. 

.. 38-7991 

4. 

... i 

. -4619 

4... 

. 612. 

.. 51-7321 

6. 

■ ■■ i 

. -6774 , 

6... 

. 64i. 

.. 64-6661 

e.'.... 

... f 

. -6928 

6... 

. 772-. 

.. 77-6981 

7. 

... 1 

. -8083 

7.. 

. 902. 

.. 90-6312 

8. 

... 1 

. -9238 

8.. 

. 1032. 

... 103-4642 

9. 

...1 

.1-0393 

9.. 

. 1161. 

... 116-3972 

10. 

...IJ 

.1-1647 

10., 

. 1291. 

... 129-3302 

11, 

,..li 

.1-2702 

11.. 

. 142i. 

... 142-2633 

12.... 

...1| 

.1-3857 

12,. 

. 165i. 

... 155-1963 

13.... 

...IJ 

.1-5011 

13.. 

. 168J. 

... 168-1293 

14.... 

...1| 

.1-6166 

14.. 

. 181 . 

... 181-0624 

16.... 

...If 

.1-7321 

15.. 

. 194 . 

... 193-9964 

16.... 

...11 

.1-8476 

16.. 

. 2062. 

... 206-9284 

17.... 

...2 

.1-9630 

17.. 

. 2192. 

... 219-8614 

18.... 

...21 

.2-0786 

18.. 

.. 2322. 

... 232-7946 

19...'. 

...21 

.2-1940 

19.. 

.. 245|. 

... 246-7276 

20.... 

...21 

.2-3095 

20.. 

.. 268|. 

... 268-6606 

21.... 

...21 

.2-4249 

30.. 

.. 388 . 

... 387-9908 

22.... 

....21 

.2-6404 

40.. 

.. 6171. 

... 617-3210 

23.... 

....21 

.2-6569 

60.. 

.. 646S. 

... 646-6513 

24.... 

....2-2 

.2-7714 

60.. 

.. 776 . 

... 776-9816 

25.... 

....2| 

.2-8868 

70.. 

.. 9052 

... 906-3118 

26.... 

....3 

.3-0023 

80.. 

..1034| 

...1034-6420 

27.... 

....31 

.3-1178 

90.. 

..1164 

...1163-9723 

Qrs. 






1 .... 

....31 

.3-2333 

100.. 

..12932 

...1293-3026 

2 .... 

....61 

.6-4666 

200.. 

..26862 

.. .2686-6051 

3.... 

....9i 

.9-6998 

300.. 

..38791 

...3879-9076 


























































OIL TRADE CALCULATOR 
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Sp. Or 

12’9032 Gallons to 1 Cwt. 

■868. 

258-0645 Gallons to 1 Ton. 

Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 

Gallons. 

1. 

... i:. 

. -1152 

1.... 

12|.. 

.. 12-9032 

2. 

... i. 

. -2304 

2.... 

26t. 

.. 25-8064 

3. 

3 

• • • 

. -3466 

3.... 

38f.. 

.. 38-7097 

4. 

... . 

. -4608 1 

4.... 

51|.. 

.. 51-6129 

6. 

5 

. -6760 ; 

5... 

64*.. 

.. 64-6161 

6. 

3 

. -6912 1 

6... 

Tit- 

.. 77;4193 

7.... 

3 

. -8064 ^ 

7... 

90t. 

.. 90-3226 

8.... 

7 

... g . 

. '9217 

8 ... 

1031.. 

.. 103-2258 

9.... 

...1 . 

.10369 

9.:. 

net 

.. 116-1290 

10.... 

...ij. 

.1-1521 

10... 

129 . 

.. 129-0323 

11.... 

...li. 

.1-2673 

11... 

141t 

.. 141-9365 

12.... 

...It 

.1-3825 

12... 

164t 

.. 164-8387 

13.... 

■ ■ ' 

.1-4977 

13... 

167 J. 

.. 167-7419 

14.... 

. ..It 

.1-6129 

14... 

1801. 

.. 180-6462 

15.... 

...i|. 

.1-7281 

15... 

mj. 

.. 193-5484 

16.... 

...It 

.1-8433 

16... 

2061. 

.. 206-4616 

17.... 

...2 . 

.1-9585 

17... 

219i. 

.. 219-3648 

18.... 

...2t 

.2-0737 

18... 

2321. 

.. 232-2681 

19.... 

...2t. 

.2-1889 

19... 

2451. 

.. 246-1613 

20.... 

...2i. 

.2-3041 

20... 

2581. 

.. 258-0645 

21.... 


.2-4193 

30... 

3871. 

.. 387-0968 

22.... 

....2i. 

.2-6346 

40... 

5161. 

.. 516-1290 

23.... 

....2|. 

.2-6498 

50... 

. 6461. 

... 646-1613 

24.... 

....2i. 

.2-7650 

60... 

7741. 

... 774-1936 

25.... 

....2|. 

.2-8802 

70... 

. 9031. 

... 903-2263 

26.... 

....3 . 

.2-9954 

80... 

.10321. 

. .1032-2581 

27.... 

....3i. 

.3-1106 

90... 

.11611. 

.. .1161-2903 

Qrs. 

1 .... 

....3i. 

.3-2258 

100... 

.12901. 

...1290-3226 

2.... 

....6t 

.6-4616 

200... 

.25801. 

,. .2580-6462 

3.... 

....9|. 

.9-6774 

300... 

.3871 . 

.. .3870-9677 














































OIL TRADE CALCUMTOR 


Sp. Or. -870. 

12-8736 Gallons to 1 Cwt. 267-4713 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1 .... 

... J. 

. -1149 

1 .! 

,. 12 f. 

.. 12-8736 

2 .... 

1 

• • • 4 • 

..'... -2299 

2 .. 

.. 251 

.. 25-7471 

3.... 

a 

... -y . 

. -3448 

3.. 

.. 381. 

.. 38-6207 

4.... 

1 

. -4698 

4.. 

.. 511. 

.. 51-4942 

5.... 

5 

... y . 

. -5747 

5.. 

.. 64|. 

.. 64-3678 

6..... 

3 

... -4 . 

. -6896 

6 .. 

.. 77i. 

.. 77-2414 

7.... 

3 

... -4 . 

. -8046 

7.. 

.. -90t 

.. 90-1149 

8.... 

7 

... 8 . 

. -9196 

8 .. 

.. 103 . 

.. 102-9885 

!).... 

...1 . 

.1-0345 

9.. 

.. list 

.. 116-8621 

10 .,.. 

...li. 

.1-1494 

10 .. 

.. 1281. 

.. 128-7366 

11 .... 

... 11 . 

.1-2644 

11 .. 

.. 141t 

.. 141-6092 

12.... 

... n . 

.1-3793 

12,. 

.. 1541. 

.. 164-4828 

13 .... 

... i |. 

.1-4942 

13.. 

.. 1671. 

.. 167-3563 

14.... 

...It 

. 1-6092 

14.. 

.. 180]. 

.. 180-2299 

15.... 

...If. 

. 1-7241 

15.. 

.. 193i. 

.. 193-1034 

16.... 

1 ^ 

■ • • 1 8 • 

. 1-8391 

16.. 

.. 206 . 

.. 205-9770 

17.... 

...2 . 

. 1-9540 

17.. 

.. 218t 

.. 218-8606 

18.... 

...21. 

. 2-0690 

18.. 

.. 231f. 

.. 231-7241 

19.... 

...21. 

. 2-1839 

19.. 

.. 244t 

.. 244-6977 

20.... 

...21. 

. 2-2988 

20.. 

.. 257t 

.. 257-4713 

21.... 

...21 

. 2-4138 

30.. 

.. 386i. 

.. 386-2069 

22.... 

..n- 

. 2-6287 

40.. 

.. 615 . 

.. 614-9425 

23.... 

...21. 

... .2-6437 

50.. 

.. 6431 . 

.. 643-6782 

24. 

...2i. 

. 2 7586 

60.. 

.. 7721. 

.. 772-4138 

S 50 . . . . 

...2|. 

. 2-1736 

70.. 

.. 901J. 

.. 901-1494 

26.... 

...3 . 

. 2-9886 

80.. 

.,1029j. 

..1029-8861 

27.... 

...3J. 

. 3-1034 

90.. 

..1158t 

..1168-6207 

Qrs. 





1.... 

...31. 

. 3-2184 

100.. 

..12871 . 

..1287-3563 

2 .... 

... 6 |. 

. 6-4368 

200.. 

..25741. 

..2674-7126 

3.... 

...9t 

. 9-6662 

300.. 

..3862i. 

..3862-0690 




























































OIL TBADB CALCULATOR 
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Sp. 6r. -872. 

12'8440 Gallons to 1 Cwt. 256‘8807 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1.... 

... i 

. *1147 

1.. 

.. 125 . 

... 12-8440 

2.... 

... i. 

. -2294 

2.. 

.. 25i. 

... 25-6881 

3.... 

... 1 

. -3440 

3.. 

.. 38J. 

... 38-5321 

4.... 

... i. 

. -4587 

4.. 

.. 61|. 

... 61-3761 

5.... 

... f. 

...... -5734 

5.. 

.. 64i. 

... 64-2202 

6.... 

... |. 

. -6881 

6.. 

.. 

... 77;0642 

7.... 

3 

. . . 4 . 

.-8027 

7.. 

.. 89|. 

... 89-9083 

8.... 

... i 

. -9174 

8.. 

.. 102J. 

... 102-7523 

9.... 

...1 . 

.1-0321 

9.. 

.. 1151. 

... 115-5963 

10.... 

...li 

.M468 

10.. 

.. ml. 

... 128-4404 

11.... 

...li. 

.1-2615 

11.. 

.. UIJ. 

... 141-2844 

12.... 

...If. 

.1-3761 

12.. 

.. 1,54^. 

... 154-1284 

13.... 

...ij. 

.1-4908 

13., 

.. 167 . 

... 166-9726 

14.... 

...i|. 

.1-6056 

14.. 

.. 1795 . 

... 179-8166 

15.... 

...i|. 

.1-7202 

15.. 

.. 1921. 

... 192-6606 

16.... 

...i|. 

.1-8349 

16.. 

.. 2051 . 

... 205-5046 

17.... 

...2 . 

.1-9495 

17.. 

.. 2181. 

... 218-3486 

18.... 

...2|. 

.2-0642 

18.. 

.. 231i. 

... 231-1927 

19.... 

...2i. 

.2-1789 

19.. 

.. 244 . 

... 844-0367 

20.... 

...2i. 

.2-2936 

■ 20.. 

.. 256?. 

... 256-8807 

21.... 

...2|. 

.2-4083 

30.. 

., 385?. 

... 386-3211 

22.... 

...2i. 

.2-5229 

40.. 

.. 613f. 

... 513-7616 

23.... 

...2|. 

.2-6376 

50.. 

.. 642?. 

... 642-2018 

, 24.... 

...2|. 

.2-7623 

60.. 

.. 7701. 

... 770-6422 

25.... 

...2|. 

.2-8670 

70.. 

.. 899?. 

... 899-0826 

26.... 

...3 . 

.2-9816 

80.. 

..1027?. 

.. .1027-5229 

27.... 

Qrs. 

...3i. 

.3-0963 

90.. 

..1166 

.. .1165-9633 

1 .... 

...3i. 

.3-2110 

100 .. 

..12841. 

...1284-4037 

2 .... 

...6|. 

.6-4220 

200 .. 

..2668f. 

.. .2668-8073 

3.... 


.....9-6330 

300. 

..3853?. 

...3863-2110 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Gr. -874. 

12'8146 Gallons to 1 Cwt. 256'2929 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1... 

. i- 

. -1144 

1.. 

- 12§. 

.. 12-8146 

2.,.. 

. i- 

. -2288 

2.. 

- 25t 

.. 26-6293 

3... 

a 

. 

. -3432 

3.. 

. 38J. 

.. 38-4439 

4... 

I 

. 2 • 

. -4577 

4.. 

. 51]. 

.. 61-2686 

6... 

5 

. 

. -5721 

5.. 

- 641. 

.. 64-0732 

6.,.. 

& 

. 8 • 

. '6865 

6.. 

- 76J. 

.. 76-8879 

7... 

3 

.¥• 

. -8009 

7., 

. 89f. 

.. 89-7025 

8... 

. 

. -9153 

8.. 

. 102.!. 

.. 102-5172 

9... 

.1 . 

.1-0297 

9.. 

. 1153. 

.. 116-3318 

10... 

. n- 

.1-1442 

10.. 

. 128J. 

.. 128-1464 

11... 

.li- 

.1-2586 

11.. 

. 141 . 

.. 140-9611 

12... 

.ii- 

.1-3730 

12.. 

. 153^ 

.. 163-7767 

13... 

. n- 

.1-4874 

13.. 

. 1663. 

.. 166-5904 

14... 

.li- 

.1-6018 

14.. 

. 1793. 

.. 179-4060 

15... 

.If- 

.1-7162 

15.. 

. 192i. 

.. 192-2197 

16... 

.ii-- 

.1-8307 

16.. 

. 205 . 

.. 205-0343 

17... 

.2 . 

.1-9451 

17.. 

- 2173 . 

.. 217-8490 

18... 

.2 . 

.2-0596 

18.. 

. 230|. 

.. 230-6636 

19.. 

.,...2i. 

.2-1739 

19.. 

. 2433 . 

.. 243-4783 

20.. 

.2i. 

.2-2883 

20.. 

. 2563. 

.. 266-2929 

21.. 

.21. 

.2-4027 

30.. 

. 384|. 

.. 384-4394 

22.. 

. H- 

.2-6172 

40.. 

. 5121. 

.. 612-6868 

23.. 

.2|. 

.2-6316 

50.. 

. 640f. 

.. 640-7323 

24.. 

. 

.2-7460 

60.. 

. 7683. 

.. 768-878T 

26.. 

.2i. 

.2-8604 

70.. 

. 897 . 

.. 897-0252 

26.. 

.3 . 

.2-9748 

80.. 

. 10254 . 

..1026-1716 

27.. 

. H- 

.3-0892 

90.. 

.11531. 

..1153-3181 

Qrs. 

1.. 

.3i. 

.3-2037 

100.. 

.12814 

1281-4646 

2.. 

.6|. 

.6-4073 

200.. 

.26624. 

. .2662-9291 

3.. 

.9i 

.9-6110 

300.. 

.38441. 

. .3844-3936 






















































OIL TRADE CALCULATOR 
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Sp. Or. •876. 

12-7854 Gallons to 1 Cwt. 265-7078 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1.... 

... -5 

. -1141 

].. 

. 12|. 

.. 12-7854 

2 .... 

... i 

. -2283 

2.. 

■ 26f. 

.. 25-5708 

3.... 

a 

• • • '8 

. -3425 

3.. 

• 38|. 

.. 38-3562 

4.... 

1 

... 2 

. -4666 

4.. 

. 61i 

.. 61-1416 

6.... 

... 1 

. -6708 

6.. 

. 63|. 

.. 63-9270 

6.... 

5 

... g 

. -6849 

6.. 

. 76|. 

.. 76*7123 

7.... 

3 

... 1 

. -7991 

7.. 

. 89|. 

.. 89-4977 

8.... 

... 1 

. -9132 

8.. 

. 102i. 

.. 102-2831 

9.... 

...1 

.1-0274 

9.. 

. 116i. 

.. 115-0685 

10.... 

...u 

.1-1415 

lb.. 

• 127i. 

.. 127-8639 

11.... 

...li 

.1-2567 

11.. 

. 140f. 

.. 140-6393 

12.... 

...ig 

.1-3699 

12.. 

. 153i. 

.. 163-4247 

13.... 

...li 

.1-4840 

13.. 

. 166i. 

.. 166-2100 

14.... 

...If 

.1-5982 

14.. 

. 179 . 

.. 178-9964 

16.... 

...If 

.1-7123 

15.. 

. 191J. 

.. 191-7808 

16.... 

...1? 

.1-8265 

16.. 

. 204|. 

.. 204-5662 

17.... 

...2 

.1-9406 

17.. 

. 217f. 

.. 217-3516 

18.... 

...2 

.2-0548 

18.. 

. 230f. 

.. 230-1370 

19.... 

...2i 

.2-1689 

19.. 

. 2421. 

.. 342-9224 

20.... 

...2J 

.2-2831 

20.. 

. 255|. 

.. 266-7078 

21.... 

...2i 

.2-3973 

30.. 

. 3831. 

.. 383-5616 

22.... 

...2i 

.2-5114 

40.. 

. 6111. 

.. 611-4156 

23.... 

...2| 

.2-6256 

50.. 

. 639J. 

.. 639-2694 

24.... 

...2i 

.2-7397 

60.. 

. 767f. 

.. 767-1233 

25.... 

...2i 

.2-8639 

70.. 

. 895 . 

.. 894-9772 

26.... 

...3. 

.2-9680 

80.. 

.10221. 

..1022-8310 

27.... 

Qrs. 

...3f 

.3-0822 

90.. 

.11601. 

..1160-6849 

1 .... 

...31 

.3-1963 

100.. 

.1278i. 

..1278-6388 

2 .... 

...61 

.6-3927 

200 .. 

.26571. 

..2557-0776 

3.... 

...9| 

.9-5890 

300.. 

.3836|. 

..3835-6164 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Gr. *878. 

12*7663 Gallons to 1 Cwt. 255*1263 Gallons to 1 Ton. 


Lbs, 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1. 

... i.. 

. -1139 

1... 

. 12i.. 

.. 12-7663 

2.-... 

.. i- 

. -2278 

2... 

. 25i.. 

.. 25-6125 

3. 

• • B- 

. -3417 

3... 

. 38i. 

.. 38-2688 

4. 

.. f 

. -4666 

4... 

. 51 . 

.. 51-0261 

6. 

.. |. 

. -6695 

5... 

. 63i. 

.. 63-7813 

6..*... 

.. i 

. -6834 

6... 

. 761. 

.. 76-6376 

7. 

. - f. 

. -7973 

7... 

. 891. 

.. 89-2938 

8. 

1 

. -9112 

8... 

. 102 . 

.. 102-0510 

9. 

..1 . 

.1-0260 

9... 

. 114|. 

.. 114-8064 

10. 

■ ■n- 

.1-1389 

10... 

• 127f. 

.. 127-6626 

11. 

..li. 

.1-2528 

11... 

. 1401. 

.. 140-3189 

12. 

..li. 

.1-3667 

12... 

. 153J. 

.. 153-0762 

13. 

..li. 

.1-4806 

13... 

. 1661. 

.. 166-8314 

14. 

..i|. 

.1-6946 

14... 

. 1781. 

.. 178-6877 

15. 

..li. 

.1-7084 

16... 

. 1911. 

.. 191-3440 

16. 

■ la- 

.1-8223 

16... 

. 204i. 

.. 204-1002 

17. 

..11. 

.1-9362 

17... 

. 2161. 

.. 216-8666 

18. 

..2 . 

.2-0501 

18... 

. 2291. 

.. 229-6128 

19....; 

..2J. 

.2-1640 

19... 

. ,2421. 

.. 242-3690 

20. 

..2i. 

.2-2779 

20.. 

. 266i. 

.. 255-1253 

21. 

..2|. 

.2-3918 

30.. 

. 382i. 

.. 382-6879 

22. 

..2i. 

.2-6067 

40... 

. 610i. 

.. 510-2606 

23. 

..2|. 

.2-6196 

60... 

. 6371. 

.. 637-8132 

24. 

..2i. 

.2-7336 

60.. 

. 7651. 

.. 765-3768 

26. 

..2|. 

.2-8474 

70.. 

. 893 . 

.. 892-9386 

26. 

..3 . 

.2-9613 

80.. 

.10201. 

..1020-6011 

27. 

..3i. 

.3-0762 

90... 

.11481. 

..1148-0638 

Qrs. 






1 . 

..31. 

.3-1891 

100 .. 

.12751. 

..1276-6264 

2 . 

..6|. 

.6-3781 

200 .. 

.2561i. 

. .2651-2528 

3. 

..9i. 

.9-6672 

300.. 

..3826J. 

..3826-8793 




























































OIL TRADE CALCULATOR 
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Sp. Gr. -880. 

12-7273 Gallons to 1 Cwt. 254-6464 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1.... 

... 1 

. -1136 

1.. 

.. 121. 

.. 12-7273 

2.... 

... i. 

. -2273 

2.. 

.. 25J. 

.. 25-4545 

3.... 

... i. 

. -3409 

3. 

.. 38^ 

.. 38-1818 

4.... 

... i. 

. -4545 

4. 

.. 50i. 

.. 60-9091 

6.... 

... i 

. -6682 

6. 

.. 631. 

.. 63-6364 

6.... 

... . 

. -6818 

6. 

.. 76i. 

.. 76*3636 

7.... 

... i. 

. -7954 

7. 

.. 891. 

.. 89-0909 

8.... 

... |. 

. -9091 

8. 

.. lOli. 

.. 101-8182 

9.... 

...1 . 

.1-0227 

9. 

.. 114i. 

.. 114-6464 

10.... 

...ij. 

.1-1364 

10. 

.. m\. 

.. 127-2727 

11.... 

...11. 

.1-2500 

11. 

.. 140 . 

.. 140-0000 

12.... 

...li. 

.1-3636 

12. 

.. 152i. 

.. 162-7273 

13.... 

...n. 

.1-4773 

13. 

.. 165i. 

.. 166-4646 

14.... 

...li. 

. 1-5909 

14. 

.. 178J. 

.. 178-1818 

16.... 

...li. 

.1-7046 

16. 

.. 190i. 

.. 190-9091 

16.... 

...i|. 

.1-8182 

16. 

.. 203f. 

.. 203-6364 

17.... 

...li. 

.1-9318 

17. 

.. 2161. 

.. 216-3636 

18.... 

...2 . 

. 2-0454 

18. 

.. 229^ 

.. 229-0909 

19.... 

...2|. 

. 2-1691 

19. 

.. 241?. 

.. 241-8182 

20. ... 

...2i. 

. 2-2727 

20. 

.. 264J. 

.. 264-6464 

21.... 

...2|. 

. 2-3864 

30. 

.. 381|. 

.. 381-8182 

22.... 

...2i. 

. 2-6000 

40. 

.. 509J. 

.. 609-0909 

23.... 

...2|. 

. 2-6136 

60. 

.. 636|. 

.. 636-3636 

24.... 

...2i. 

. 2-7273 

60. 

.. 763f. 

.. 763-6364 

25.... 

...2i. 

. 2-8409 

70. 

.. 8901. 

.. 890-9091 

26.... 

...3 . 

.2-9646 

80. 

..10181 . 

..1018-1818 

27.... 

...3J. 

. 3-0682 

. 90. 

..1146|. 

..1146-4646 

Qis. 






1.... 

...3i. 

. 3-1818 

100. 

..1272i. 

..1272-7273 

2.... 

...6i. 

. 6-3636 

200. 

..26461. 

..2545-4545 

3.... 

...9i. 

. 9-6464 

300. 

..38181. 

..3818-1818 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Gr. -882. 

12‘6984 Gallons to 1 Cwt. 253’9682 Gallons to 1 Ton. 

Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 

Gallons. 

1.... 

1 

... y . 

. -1134 

1... 

. 121.... 12-6984 

2.;.. 

... {. 

. -2268 

2.. 

. 25i.... 25-3968 

3.... 

... 1 

. -3401 

3.. 

. 381.... 38^0962 

4.... 

1 

. •4535 

4.. 

. 50|.... 50-7936 

0.... 

... |. 

. -6669 

5.. 

. 63^... 63-4921 

6..'.. 

n 

... y . 

. -6803 

6.. 

. 76^.... 76-1906 

7.... 

3 

... J. 

. -7936 

7.. 

. 88^.... 88-8889 

8.... 

7 

... y . 

. -9070 

8.. 

. lOli.... 101-5873 

9.... 

...1 . 

.10204 

9.. 

. 114i.... 114-2867 

10.... 

...IJ. 

.1-1338 

10.. 

. 127 .... 126-9841 

11.... 

...li. 

.1-2472 

11.. 

. 1395 .... 139-6826 

12.... 

...ll. 

.1-3605 

12.. 

. 1521.... 152-3809 

13.... 

...IJ. 

.1-4739 

13.. 

. 166^.... 165-0794 

14.... 

...li. 

.1-5873 

14.. 

. 177f.... 177-7778 

16.... 

...ll. 

.1-7007 

15.. 

. 190J.... 190-4762 

16.... 

...ll. 

.1-8141 

16.. 

. 2031 .... 203-1746 

17.... 

■•■li. 

.1-9274 

17.. 

. 215J.... 215-8730 

18.... 

...2 . 

.2-0408 

18.. 

. 2281.... 228-5714 

19.... 

■■■2i. 

.2-1642 

19.. 

. 241i.... 241-2698 

20.... 

...2i. 

.2-2676 

20.. 

. 264 .... 253-9682 

21.... 

...2i. 

.2-3809 

30.. 

. 381 .... 380-9524 

22.... 

...2i. 

.2-4943 

40.. 

.. 507i.... 607-9365 

23.... 

■ ■■2f. 

.2-6077 

60.. 

. 634|.... 634-9206 

24.... 

...2i. 

.2-7211 

60.. 

.. 7611.... 761-9048 

26.... 

■■■2i. 

.2-8345 

70.. 

.. 888|.... 888-8889 

26.... 

...3 . 

.2-9478 

80.. 

..1016J.... 1016-8730 

27.... 

Qrs. 

...3 . 

.3-0612 

90.. 

..1142?.... 1142-8671 

1.... 

...3i. 

.3-1746 

100.. 

..1269?.... 1269-8413 

2.... 

...6|. 

.6-3492 

200.. 

. .2639?... .2639-6826 

3.... 

...9i. 

.9-6238 

300.. 

. .3809?... .3809-6238 





























































OIL TEADB CALCULATOR 
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Sp.Gr 

oo 

00 



12-6697 

Gallon! 

to 1 Cwt. 

263-3937 Gallons to 1 Ton. 

Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1. 

... . 

. -1131 

1... 

. 12|. 

.. 12-6697 

2.... 

... i. 

. -2262 

2... 

. 26|. 

.. 26-3394 

3.... 

3 

... g . 

. '3394 

3... 

. 38 . 

.. 38-0090 

1.... 


. -4525 

4.. 

. 60|. 

.. 60-6787 

6 .... 

... 1 

. -5656 

5.. 

. 635. 

... 63-3484 

6.... 

& 

... 

. '6787 

6.. 

. 76 . 

.. 740181 

7.... 

... i 

. -7918 

7... 

. 88J. 

.. 88-6878 

8.... 

... 1 

. -9050 

8.. 

. 104 . 

... 101-3576 

9.... 

...1 

.1-0181 

9.. 

. 114 . 

... 114-0271 

10.... 

• ■•4 

.1-1312 

10.. 

. 126J. 

... 126-6968 

11.... 

...4 

.1-2443 

11.. 

. 1395. 

... 139-3665 

12.... 

...4 

.1-3576 

12.. 

. 162 . 

... 152-0362 

13.... 

...4 

.1-4706 

13.. 

. 164|. 

... 164-7059 

14.... 

...4 

.1-6837 

14.. 

. 1771. 

... 177-3766 

15.... 

...4 

.1-6968 

16.. 

. 190 . 

... 190-0452 

16.... 

...4 

.1-8099 

16.. 

to 

0 

to 

... 202-7149 

17.... 

...4 

.1-9231 

17.. 

. 2161. 

... 216-3846 

18.... 

...2 

.2-0362 

18.. 

. 228 . 

... 228-0543 

19.... 

...2i 

.2-1493 

19.. 

. 240|. 

... *240-7240 

20 .... 

....2i 

.2-2624 

20 .. 

. 2631. 

... 263-3937 

21 .... 


.2-3756 

30.. 

.. 380|. 

... 380-0905 

22 .... 

....2i 

.2-4887 

40.. 

.. 506|. 

... 606-7873 

23.... 


.2-6018 

60.. 

.. 6331. 

... 633-4842 

24.... 

....2| 

.2-7149 

60.. 

.. 760J. 

... 760-1810 

25.... 

....21 

.2-8280 

70.. 

.. 886|. 

... 886-8778 

26.... 

....3 

.2-9412 

80.. 

..10131 

.. .1013-6747 

27.... 

....3 

.3-0643 

90.. 

..1140i 

...1140-2716 

Qrs. 






1.... 

....3i 

.3-1674 

100.. 

..1267 

...1266-9683 

2.... 

....6| 

.6-3348 

200 .. 

..2533| 

...2633-9366 

3.... 

....9i 

.9-6023 

300.. 

..3800| 

.. .3800-9050 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Gr. -886. 

12'6411 Gallons to 1 Cwt. 252'8217 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 







1.... 

... i.. 

. -1129 

1.. 

. 12f. 

.. 12-6411 

2..., 

... i. 

. -2267 

2.. 

. 26i. 

.. 26-2822 

3.... 

... f. 

. -3386 

3.. 

■ 37f. 

.. 37-9232 

4.... 

... i. 

. -4615 

4.. 

. 60f. 

.. 60-6643 

6.... 

... i 

. -6643 

6.. 

. 63i. 

.. 63-2064 

6..., 

... |. 

. -6772 

6.. 

• 761. 

.. 76-8466 

7.... 

... f. 

. -7901 

7.. 

. 881. 

.. 88-4876 

8.... 

... 1 

. -9029 

8.. 

. 104. 

.. 101-1287 

9.... 

...1 . 

.1-0168 

9.. 

. 113J. 

.. 113-7697 

10.... 

...If. 

.1-1287 

10.. 

. 126f. 

.. 126-4108 

11.... 

...li. 

.1'2416 

11.. 

. 139 . 

.. 139-0619 

12.... 

...If. 

.1-3644 

12.. 

. 1611. 

.. 161-6930 

13.... 

...li. 

.1-4673 

13.. 

. 164f. 

.. 164-3341 

14.... 

...If. 

. 1-6801 

14.. 

. 177 . 

.. 176-9762 

16.... 

...If. 

. 1-6930 

16.. 

. 189t. 

.. 189-6162 

16.... 

...1|. 

.1-8069 

16.. 

. 2021. 

.. 202-2673 

17.... 

...If. 

.1-9187 

17.. 

• 2141. 

.. 214-8984 

18.... 

...2 . 

.2-0316 

18.. 

. 227|. 

.. 227-6396 

19.... 

.-..21 

. 2-1446 

19.. 

. 2401 . 

.. 240-1806 

20.... 

...21 

. 2-2673 

20.. 

. 2621. 

.. 262-8217 

21.... 

...2|. 

. 2-3702 

30.. 

. 3791. 

.. 379-2326 

22.... 

...2i. 

. 2-4831 

40.. 

. 606|. 

.. 606-6433 

23.... 

...21. 

. 2-6969 

60.. 

. 632 . 

.. 632-0642 

24.... 

...2i. 

. 2-7088 

60.. 

. 7681. 

.. 768-4660 

26.... 

...2|. 

. 2-8217 

70.. 

. 8841. 

.. 884-8768 

26.... 

...2|. 

. 2-9346 

80.. 

.1014. 

..1011-2867 

27.... 

...3 . 

.3-0474 

90.. 

.11371. 

. .1137-6976 

Qrs. 






1.... 

...3i. 

.3-1603 

100.. 

.12641. 

..1264-1083 

2.... 

...6|. 

.6-3206 

200.. 

.25281. 

. .2528-2167 

3.... 

...9i. 

.9-4808 

300.. 

.37921. 

..3792-3260 



























































OIL TRADE CALCUUTOR 
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Sp. Gr. -SSS. 

12'6126 Gallons to 1 Cwt. 252'2522 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1. 

... i. 

.-1126 

1... 

. 12i. 

... 12-6126 

2. 

... i.. 

. -2262 

2... 

. 26i. 

... 26-2262 

3. 

... §.. 

. -3378 

3... 

• 37?. 

... 37-8378 

4. 

... |.. 

. -4504 

4... 

. 50|. 

... 60-4604 

6. 

... |.. 

. -5631 

6... 

. 63 J. 

... 63-0631 

6. 

... 1- 

. -6767 

6... 

• 751 • 

... 76;6767 

7. 

3 

. . . 4 . . 

. -7883 

7... 

. 88i. 

... 88-2883 

8. 

1 

. . . g . . 

. -9009 

8... 

. lOOi. 

... 100-9009 

9. 

...1 .. 

.1-0136 

9... 

. mi 

... 113-6135 

10. 

...ij.. 

.1-1261 

10... 

. 1261. 

... 126-1261 

11. 

...li.. 

.1-2387 

11... 

. 138|. 

... 138-7387 

12. 

...If.. 

.1-3513 

12... 

. 1511. 

... 161-3613 

13. 

...l|.. 

.1-4640 

13... 

. 164 . 

... 163-9640 

14. 

...It. 

.1-6766 

14... 

. 1761. 

... 176-6766 

15. 

...l|.. 

.1-6892 

15... 

. 189i. 

... 189-1892 

16. 

...If.. 

.1-8018 

16... 

. 201t 

... 201-8018 

17. 


.1-9144 

17... 

. 214t 

... 214-4144 

18. 

...2 .. 

.2-0270 

18.. 

. 227 . 

... 227-0270 

19. 

...2i.. 

.2-1396 

19... 

. 239t 

... 639-6396 

20. 

...2i.. 

.2-2522 

20.. 

. 252i. 

... 262-2622 

21. 

...2|.. 

.2-3649 

30... 

. 3781 

... 378-3784 

22. 

...2t. 

.2-4775 

40.. 

. 6041. 

... 604-6045 

23. 

...2i.. 

.2-6901 

50.. 

. 630t 

... 630-6306 

24. 

...2|.. 

.2-7027 

60.. 

. 756J. 

... 766-7668 

26. 

...2?.. 

.2-8163 

70.. 

. 882t 

... 882-8829 

26. 

...2|.. 

.2-9279 

80.. 

.1009 . 

...1009-0090 

27. 

...3 .. 

.3-0406 

90.. 

.1135t 

.. .1136-1361 

Qrs. 






1. 

...3J.. 

.3-1631 

100.. 

.1261i. 

.. .1261-2613 

2. 

...6i.. 

.6-3063 

200.. 

.2622J. 

.. .2522-6225 

3. 

...9|.. 

.9-4596 

300.. 

.3783|. 

.. .3783-7838 
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OIL TRADE CALCULATOR 






Sp. Gr 

OO 

O 



12'5843 Gallons to 1 Cwt. 

261-6864 Gallons to 1 Ton. 

Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


jallons. 

1. 

• • i 

. T124 

1... 

• 12|. 

,. 12-584'3 

2..'... 

i 

. -2247 

2... 

• 25J. 

.. 25-1686 

3. 

... I 

. -3371 

3... 

. 37|. 

.. 37-7528 

4. 

1 

. -4494 

4... 

. 501. 

.. 60-3371 

6. 

.1 

. •6618 

5... 

• 621. 

.. 62-9213 

6. 

r> 

. -6742 

6... 

. 75|. 

.. 76-6056 

7 . 

3 

. -7865 

7.. 

. 881. 

.. 88-0899 

8. 

... 1 

. -8989 

8.. 

. 1001. 

.. 100-6742 

9. 

...1 

.1-0112 

9.. 

• 1131. 

.. 113-3684 

10. 

...1>8 

.1-1236 

10.. 

. 1251. 

.. 125-8427 

11. 

...li 

.1-2369 

11.. 

. 1381. 

.. 138-4270 

12. 

■••Ig 

. 1-3483 

12.. 

. 151 . 

.. 151-0112 

13 . 

...1| 

.1-4607 

13.. 

. 163; . 

.. 163-5956 

14 . 

•••IS 

.1-6730 

14.. 

. 1761. 

... 176-1798 

16. 

...If 

.1-6864 

15.. 

. 1881. 

... 188-7640 

16. 

...ll 

.1-7977 

16.. 

• 201f. 

... 201-3483 

17 . 

• ••11 

. 1-9101 

17.. 

. 2131. 

... 213-9326 

18 . 

...2 

. 2-0225 

18.. 

. 2261. 

... 226-6168 

19 . 

...IJ 

. 2-1348 

19.. 

.. 2391. 

... 239-1011 

20.... 

...2i 

. 2-2472 

20.. 

.. 2611. 

... 261-6854 

21.... 

...n 

. 2-3596 

30.. 

.. 3771. 

... 377-5281 

22.... 

...n 

. 2-4719 

40.. 

.. 503|. 

... 503-3708 

23.... 

• ••21 

. 2-5843 

60.. 

.. 629i. 

... 629-2136 

24.... 

...2f 

. 2-6966 

60.. 

.. 765 . 

... 765-0562 

26.... 

...n 

.2-8090 

70.. 

.. 8801. 

... 880-8989 

26.... 

• ••21 

.2-9213 

80.. 

.. 10061. 

...1006-7416 

27.... 

...3 

. 3-0337 

90.. 

..11321. 

.. .1132-5843 

Qrs. 






1 .... 

...H 

. 3-1461 

100.. 

.. 12681 . 

...1268-4270 

2.... 

...6i 

. 6-2921 

200.. 

..2516|. 

.. .2616-8539 

3.... 

...9J 

. 9-4382 

300.. 

. .3776i 

.. .3776-2809 



















































OIL TRADE CALCULATOR 97 


S)). Gr. -892. 

12-5660 Gallons to 1 Cwt. 251-1211 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1.... 

1 

... y . 

. -1121 

1. 

.. 12.',. 

... 12-5660 

2.... 

1 


9 

•. 2.5), 

gr.i 121 

3.... 

:i 

. -xm 



... ,-17-6682 
... ,50-2242 

1.... 

1 

. -4181 

4 . 

.. .50]. 

5.... 

1 

. -560.5 

5 . 

.. 02}. 

... 02-7803 

0.... 

H 

... ^. 

. -0726 

(>. 

.. 7.5}. 

,.. 7,5^1.363 

7.... 

R 

... 4. 

. -7817 

7 . 

.. 875. 

... 87-8924 

8 .... 

7 

... J.. 

. -8909 

8. 

.. 1001. 

... 100-4184 

9.... 

...1 . 

.1 -(K)90 

9. 

.. 113 . 

... 11.3-0046 

10.... 

...1'. 

.1-1211 

10. 

.. 126.1. 

... 125-6005 

11.... 

...11. 

.1-2332 

11. 

.. 1.38J. 

... 138-1160 

12.... 


.1-34.53 

12. 

.. I.50S. 

... 1.50-6720 

13.... 

...1.',. 

. 1-4.574 

13. 

.. 1031. 

... 10,3-2287 

14.... 

• ••IS. 

.1-5095 

14. 

.. mj. 

... 175-7817 

15.... 

...IS. 

.1-6810 

15. 

.. 188}. 

... 188-3408 

16.... 

... 1 ?. 

.1-7937 

40. 

.. 2(K);. 

... 200-8969 

17.... 

■ ■■n- 

. 1-90,58 

17. 

.. 2131. 

... 213--4.529' 

18.... 

...2 . 

. 2-0179 

18. 

.. 226 . 

... 220-0090 

19.... 

•••21. 

. 2-i:i(K) 

19. 

.. 238§. 

... 238-.5650 

20.... 

...21. 

. 2-2121 

20. 

.. 2511 

... 251-1211 

21.... 

9:1 

. 2-3613 

30. 

.. 370S. 

... 376-0810 

22.... 

...2.1. 

. 2-1604 

40. 

.. 5021. 

... 502-2421 

23.... 


. 2-5785 

60. 

.. 027}. 

... 027-8027 

2-1.... 

...2f. 

... 21 . 

. 2-0900 

00. 

.. 753}. 

... 7,53-3032 

25.... 

.2-8027 

70. 

.. 8781. 

... 878-9238 

26.... 

... 21 . 

.2-9148 

80. 

..1004.1. 

...1004-4843 

27.... 

...3 . 

.3-0209 

90. 

..1130 

...1130-0148 

Qrs. 

1 .... 

...31. 

.3-1390 

100. 

..1255}. 

...1266-6054 

2.... 

...61. 

.0-2780 

200. 

..26111. 

...2511-2103 

3.... 

...9i. 

.9-4170 

300. 

. .37665 

.. .3766-8161 


7 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Gr. -894. 

12'r)280 Gallons to 1 Cwt. 250'56y3 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1.... 

1 

... . 

. -1119 

1,. 

.. 12.1 

... 12-5280 

2.;.. 

J 

. . . 4 . 

. -2237 

2 

.. 25 

... 25-0559 

3.... 

» 

... 

. -3350 

3.. 

.. 37.1 

... 37-5839 

4.... 

1 

. •4174 

4.. 

.. 50i 

... 50-1119 

6.... 

I 

. -5593 

5.. 

.. 625 

... 02-6.398 

6... . 

f) 

... g. 

. -6711 

6.. 

.. 75J 

... 75-1678 

7.... 

... 4 . 

. -7830 

7.. 

.. 87» 

... 87-6957 

8.... 

7 

... y . 

. -8948 

8.. 

.. 1001 

... 100-2237 

9.... 

...1 . 

. 1-(X)C7 

!).. 

.. 112J 

... 112-7517 

10.... 

1 » 

...ly. 

. 1'1]86 

10.. 

.. 1251 

... 125-2796 

11.... 

...li. 

.1-2304 

11.. 

.. 137J 

... 137-8076 

12.... 

...ri 

.1-3123 

12.. 

.. 1005 

... 150-33.56 

13.... 

...u. 

.1-4541 

13.. 

.. 162’ 

... 162-8635 

14.... 

, . . ly . 

.1-5660 

14.. 

.. 175-1 

... 17,5-3915 

15.... 


.1-6778 

15.. 

.. 187’ 

... 187-9195 

1C.... 

...l.J. 

.1-7897 

16.. 

.. 2(K)1 

... 200-4174 

17.... 

...l^ 

.1-9016 

17.. 

.. 213 

... 212-97,54 

18.... 

...2 . 

.2-0134 

18.. 

.. 2251 

... 225-5034 

19.... 

■...2J. 

.2-1253 

19.. 

.. 238 

... 238-0313 

20.... 

...2|. 

.2-2371 

20.. 

.. 250.', 

... 250-6,593 

21.... 

. . . 

.2-3490 

SO.. 

.. 375’ 

... 375-8389 

22.... 

...2J. 

.2-4608 

40.. 

.. 5011 

... 501-1186 

23.... 

...25. 

.2-5727 

50.. 

.. 6265 

... 626-3982 

24.... 

...2|. 

.2-0846 

60.. 

.. 7515 

... 751-6778 

25.... 

... 21 . 

.2-7961 

70.. 

.. 877 

... 876-9575 

26..., 

. . .2y . 

.2-9083 

80.. 

..1002j 

...1002-237! 

27.... 

.. .3 . 

.3-0201 

90.. 

..11271 

...1127-5168 

Qrs. 






1.... 

.. .3| . 

.3-1320 

100.. 

..12522 

...1252-7964 

2.... 

...CJ. 

.6-2640 

200.. 

..25065 

.. .2505-5928 

3.... 

...9|. 

.9-3960 

300.. 

..37685 

3768-3893 
























































OIL TRADK CALCULATOR 


99 




Sp. Or. ’896. 



12-r)0()0 Gidlous to ] Cwt. 

250-(X)00 Giillon.s to 1 Ton. 

J.bs. 


Gallons. 

j Cwts. 


Gallons. 

1... 

1 

.... . . 

. -IIH) 

1.. 

12 

... 12-,5000 

2.... 

1 

.... 4 . . 

•2232 

2. 

25 

... 25-0(XX) 

3.... 

3 

.... y . . 

. -3.348 

3.. 

37 

... 37-50(X) 


t 

. •4461 

4.. 

,50 

... 50-(XXX) 

1 5.... 

1 

. •5,580 

5.. 

62 

... 62-,5(XX) 

! 

.... y . . 

. -oooo 

6.. 

75 

... 75-9000 

1 7,... 

3 

. . . . j . . 

. -7812 

7.. 

87 

... 87-5000 

8 .... 

7 

. . . . y . . 

. -8929 

8 .. 

1(X) 

... 100-1XXX) 


....1 .. 

.1-0045 

il. . 

112 

... 112-,5(KX) 

10.... 


.1-1161 

10.. 

125 

... 125-0000 

11.... 

....Ij.. 

.1-2277 

11.. 

137. 

... 137-5000 

12.... 

....IJ.. 

.1-3,393 

12.. 

150 

... 150-(XX)0 

13.... 


... .1-1,509 

13.. 

162, 

... ]62-50(X) 

14.... 

. . . . 1 j . 

....1-5625 

14.. 

175 

... 175-00<X1 

in.... 

....Ig.. 

....1-6741 

15.. 

187.' 

... 187-5000 

16.... 

....VI.. 

....1-7857 

16.. 

200 

.. 200-0(XX) 

17.... 

....ll. 

....1-8973 

17.. 

212i 

.. 212-6(X10 

18.... 

....2 .. 

... .2-0089 

18.. 

225 

.. 225-0000 

19.... 

....2'.. 

....2-1205 

19.. 

237.' 

.. 2.'57-,5(XX) 

20.... 

...2}.. 

... .2-2,321 

20.. 

250 

.. 2.50-00(X) 

21.... 

...2^. 

....2-31,37 

30.. 

375 

.. 375-0(XX) 

22.... 

...2.',.. 

... .2-4,554 

40.. 

500 

.. 500-(XX)0 

23.... 

.. .2'’.. 

... .2-5670 

50.. 

625 

.. 025-(XXX) 

24.... 

...2|.. 

... .2-6786 

60.. 

750 

.. 750-0000 

25.... 

...2|.. 

... .2-7902 

70.. 

875 

.. 87,5-0000 

26.... 

...3J.. 

... .2-9018 

80... 

KXX) 

.. KXXIOIXX) 

27.... 

...3 ... 

... .3-0134 

90... 

1125 

..1125-0000 

Qrs. 






1.... 

...3J... 

... .3-12,50 

100... 

1250 .. 

..1250-0(XX) 

2. 

•‘•■ 

....6-2500 

21X1... 

2500 .. 

. .2500-0000 

3 . 

...9|... 

... .9-3750 

300... 

3750 .. 

. .3750-0000 


























































100 


OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Or. -898. 

12-4722 Galloiw to 1 Cwt. 249-4432 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1 . 

1 

.-nil 

1 ... 

12 . 1 . 

... 12-4722 

2 .'.... 

1 

... -4 . 

. -2227 

2 ... 

25 . 

... 21-9413 

3. 

3 

. -3311 

3... 

373 . 

... 37-4165 

1 . 

1 

. -14.51 

4... 

493 . 

.., 49-8886 

0 . 

T 

. -.5568 

5... 

023. 

... 62-3608 

( 1 ...... 


. -6681 

6 ... 

743 . 

... 74-8330 

7. 

3 

... . 

. -7795 

7... 

873. 

... 87-3051 

8 . 

7 

. -8909 

8 ... 

99,?. 

... 99-7773 

9. 

...1 

. 1-0022 

9... 

Il 2 j. 

.., 112-2494 

10 . 

... 1 '. 

.1-1136 

10 ... 

121 ?. 

... 121-7216 

11 . 

... 1 , 1 . 

.1-2249 

11 ... 

1.37?. 

... 137-1938 

12 . 

...IJ. 

.1-3.363 

12 ... 

1493 . 

... 119-6659 

13. 

...u 

.1-4177 

13... 

162J, 

... 162-1381 

14. 

.... 1.1 

.1-5590 

14... 

1743. 

... 171-6102 

1,9. 


.1-6701 

15... 

187 J. 

... 187-0821 

16.... 

.... 1 ! 

.1-7817 

16... 

1991. 

... 199-5546 

17.... 

....li 

.1-8931 

17.. 

212 , 

... 212-0267 

18.... 

....2 

.2-0014 

18.. 

2241. 

... 224-4989 

19.... 

•....2J 

.2-1158 

19.. 

237 . 

... 236-9710 

20 .... 

....23 

.2-2272 

20 .. 

249'. 

... 249-1432 

21 .... 


.2-3385 

30.. 

3743 . 

... 374-1648 

22 .... 

... . 2.1 

.2-4499 

40.. 

498’. 

... 198-8864 

23.... 

....21 

.2-5612 

60.. 

6233 . 

... 623-6080 

24.... 

....25 

.2-6726 

60.. 

7483. 

... 748-3296 

2.').... 

....23 

.2-7810 

70.. 

873 . 

... 873-0512 

26.... 

....21 

.2-8953 

80.. 

997?. 

... 997-7728 

27.... 

....3 

.3-0067 

90.. 

11223. 

...1122-4944 

Qrs. 






1 .... 


.3-1180 

100 .. 

1247?. 

...1247-2160 

2 .... 

....61 

.6-2361 

200 .. 

21943 

... .2494-4321 

3.... 

■ ■■X 

.9-3641 

300.. 

37413 

....3711-6481 
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Sp. Gr. -nOO. 

]2'1444 Gallons to 1 Cwt. 248-8889 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts 


Gallons. 

1 .... 

1 

... . 

.-nil 

1 . 

.. 12.',. 

.. 12-4444 

2 .... 

1 

. -2222 

2 

.. 24J. 
.37 

.. 24-8889 
.. 37--3333 
.. 49-7778 

3 

i\ 

-.3.3.33 

.3 

4.... 


. -444 1 

4. 

.. 49-'. 

5 

I 

'5555 

5 

Ci9.\. 

.. 62-2222 
.. 74*6667 

G.... 

... . 

. -6667 

6 .. 

.. 74§. 

7.... 

3 

. -7778 

7.. 

.. 87i. 

.. 87-1111 

8.... 

7 

... . 

. -8889 

8 .. 

.. 99.',, 

.. 99-.5.5,55 

9.... 

...1 . 

.1-0000 

9.. 

,, 112 . 

.. 112-0000 

10 .... 

1 1 

. . . 1 jj. 

.1-1111 

10 .. 

., 124J. 

.. 124-4444 

11 .... 

...IJ. 

.1-2222 

11 .. 

.. 1,36’. 

.» 1,36-8889 

12 .... 

...12. 

.1-3333 

12 .. 

.. 149i. 

.. 149-,33.33 

1.3.... 

...LJ. 

.1-4444 

13.. 

., 161.?. 

.. 161-7778 

14.... 

...1.1. 

.1-5556 

14.. 

.. 174‘f. 

.. 174-2222 

15.... 

• • • • K • 

.1-6667 

15.. 

.. 186?. 

.. 186-6667 

16.... 

. . . P- . 

.1-7778 

16.. 

.. 199'. 

.. 199-1111 

17.... 

...1J-. 

.1-8889 

17.. 

.. 211.',. 

.. 211-55,55 

18.... 

...2 . 

.2-0000 

18.. 

.. 224 . 

.. 224-0000 

19.... 

...2J. 

.2-1111 

19.. 

.. 236J. 

.. 2.36-4444 

20 .... 

...21. 

.2-2222 

20 .. 

.. 248’. 

.. 248-88.89 

21 .... 

...22. 

.2-3333 

.30.. 

.. ,373?. 

.. 373-3333 

22 .... 

...2.'. 

.2-4444 

40.. 

.. 497?. 

.. 497-7778 

23.... 

...21. 

.2-5555 

50.. 

.. 6221. 

.. 622-2222 

21 .... 

...22. 

.2-6667 

60.. 

.. 746?. 

.. 746-6667 

26.... 

...22. 

.2-7778 

70.. 

.. 8711. 

.. 871-1111 

26 

...2|. 
... 3 . 

.2-8889 

.3-0000 

80 

0051 

005*5555 

27.... 

to.. 

.. 112 o!. 

. 1120-0000 

Qrs. 






1.... 

.. .3J . 


100 .. 

..12441. 

..1244-4444 

2.... 

...61. 

. 6-2222 

200 .. 

..2488’. 

. .2488-8889 

3.... 

...9|. 

. 9-3333 

300.. 

..3733?. 

. .3733-3333 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Or. ■902. 

]2''1168 Gallons to 1 Cwt. 248',2370 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

(Iwts 


Gallons. 

1.... 

1 

. -1109 

1. 

.. 125 . 
.. 21 ;. 

... 12-1108 

2.'... 

1 

... \ . 

. -2217 

2, 

... 21-83,37 

.3.... 

n 

... 

. •.332(1 

,3. 

.. 37{. 

,.. 37-2.30.3 

4.... 

1 

. -14.3.3 

4. 

.. 49», 

... 49-0674 

n 

1 

. . -554 .‘i 

5 

02! 

,.. 02-0.813 
... 74-,30ll 

«.. 

... ^. 

. -0(1.32 

0. 

.. 71,1. 

7.... 

H 

... 4 . 

. -7700 

7. 

.. ,8o;. 

... 80-9180 

8.... 

7 

... . 

. -8809 

s. 

.. 99 ?. 

... 99-3318 

9.... 

...1 . 

. -9978 


.. 1115 , 

... 111-7.317 

10.... 

...11. 

.1-10,80 

10, 

•.. 1241. 

... 121-108.3 

11.... 

...ij. 

.1-219.3 

II. 

.. I30|j. 

... l,30-.3.854 

12.... 

...li. 

.1-3301 

12. 

.. 149 . 

... 149-0022 

13.... 

...u. 

.1-1412 

1,3. 

.. 1015 . 

... 101-1191 

14.... 

...1.',. 

.l-.3r)2i 

11. 

.. 173’. 

... 17,3-83,39 

1.9.... 


.1-(10.30 

1,3. 

.. 180{. 

... 180-2,32.8 

1(1.... 


.1-7738 

10. 

.. 198|. 

... 198-0696 

17.... 

...1’. 

.1-8847 

17. 

.. 2111 

... 211-0865 

18.... 

...2 . 

.1-99.30 

1,8. 

.. 22.3.1 

... 223-.3033 

19.... 

...21. 

.2-1004 

19. 

..- 23.3’ 

... 23.3-9202 

20.... 

...2|. 

.2-2173 

20. 

.. 2485 

... 248-,3.370 

21.... 

...25. 

.2-32,82 

,30. 

,. 372.1 

... 372-.30.3.3 

22.... 

...2.1. 

.2-1390 

40. 

.. 4905 

... 496-0741 

23.... 

...2.1. 

.2-e499 

,30. 

.. 6201 

... 020-,8t20 

24.... 

Oft 

.2-e(K)7 

60. 

.. 745 

... 74.5-0111 

95 . . . 

.. .25. 

.2-7710 

70. 

., 8691 

.. 9935 

... 869-1796 

20 ... 

...21. 

.2-882.3 

,80. 

... 993-,3481 

27.... 

...3 . 

.2-99.33 

90. 

..11171 

...1117-5106 

Qra. 






1.... 

...31. 

.3-1012 

100 

..12411 

...1241-6851 

1 2.... 

...6}. 

.6-20.84 

200 

..24835 

.. .2483-3703 

3.... 

....91. 

.9-3126 

300 

..3725 

.. .3726-05,34 
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Sp. Or. 'OOl. 

12-3894 Gallons to 1 Cwt. 247-7870 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwt.s. 


Gallons. 

1.... 

1 

... ^ . 

. -1100 

1. 

.. 123 

... 12-3894 

2.... 

1 

... 4 . 

.-2212 

2. 

.. 24| 

... 24-7788 

•I.... 

» 

... . 

. -3319 

3, 

.. 37* 

... 37-1082 

4.... 

1 

. -4 4 2,') 

4. 

.. 49,1 

... 49-5575 

5.... 

1 

. *5531 

5. 

.. 02 ” 

... 01-9409 
... 74«303 

0.... 

5 

... n . 

. -0037 

0. 

.. 713 

7.... 

3 

... 1 . 

. -7713 

7. 

.. 80J 

... 80-7257 

8.... 

7 

... . 

.•ss.oo 

8. 

,, 991 

... 99-11.50 

9... . 

...1 . 

. •995(; 

9. 

.. 111.*, 

... 111*5014 

Kt.... 

...i>. 

.1-1002 

10. 

.. 123’ 

... 123-8938 

11.... 

...Ij. 

.1-2108 

11. 

.. i.-io* 

... 1.30-2832 

12..,. 

...ij. 

.1-3274 

12. 

.. 1133 

... 148-0720 

1.3.,.. 


.i-mo 

13. 

.. 101 

... 101-0019 

14.... 

...1.'.. 

.1-54.87 

11. 

.. 173* 

... 173-4,513 

1,0.... 

...n. 

.1-0.593 

15. 

.. m 

... 185-8407 

10.... 

...1?. 

.1-7099 

10. 

.. 19,81 

... 19.8-2.301 

17.... 

V 

• • • ' s • 

.1-8805 

17. 

.. 2103 

... 210-0195 

18.... 

...2 . 

.1-9911 

18. 

.. 223 

... 22.3-0088 

19.... 

...2i. 

.2-1018 

19. 

.. 2353 

... 23.5-3982 

20.... 

...2j. 

.2-2121 

20. 

.. 2473 

... 247-7870 

21.... 

...23. 

.2-32;K) 

30. 

.. 3713 

... 371-0814 

22.... 

...23. 

.2-43.30 

40. 

.. 4955 

... 49.5-5752 

23.... 

...2.1. 

.2-5442 

50. 

.. 019.*, 

... 019-4090 

24.... 

...23. 

.2-0,549 

OO. 

.. 7433 

... 74.3-3028 

20..., 

...2i', 

.2-7055 

70. 

,. 8701 

... 807-2500 

20.... 

27.... 


.2-8701 

.2-9807 

89 

9911 

... 991-1504 

...3 . 

90. 

..1115 

...1115-0442 

Qrs. 






1.... 

...3i. 

.3-0973 

100. 

..1239 

...12,38-9380 

2.... 

...e{. 

.0-1917 

200. 

..24771 

, .,2477-8701 

3.... 

....91. 

.9-2920 

300. 

..3710’ 

...3710-8142 
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OIL TRADE (iALCULATOR 


Sp. Gr. -906. 

12'3020 Gallons to 1 Cwt. 247'2406 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Gwts. 


Gallons. 

1 ..... 

1 

... ^ . 

. -1101 

1.. 

•• 123- 

... 12-3620 

.2,... 

1 

... 4 ■ 

. •2207 

2.. 

.. 24-'. 

... 24-7211 

3.... 

» 

... . 

. -3311 

3.. 

.. ,37'. 

... .37-0861 

4.... 

.1 

. -4415 

4.. 

.. 49.1. 

... 49-4481 

5 . . 

I 

. *5519 

5. . 

.. 61?. 

... 61-8101 

G.'.. 

1 

... X . 

. '6622 

6.. 

•• 7-ti- 

... 74-1722 

7.... 

3 

... 4 . 

. -7726 

7.. 

., 861 . 

... 86-5342 

8.... 

7 

... . 

. -HHllO 

8.. 

.. 98’. 

.,. 98-8962 

9.... 

...1 . 

. -9934 

9.. 

.. 111]. 

... 111-2583 

10.... 

...11. 

. M0;!7 

10., 

.. 1233 . 

... 123-620.3 

11.... 

...1]. 

.1-2141 

11.. 

.. 1.36 . 

... 1.35-9823 

12.... 

. . . J « . 

.1-3245 

12., 

.. 1483, 

... 14.S-.3444 

13.... 

...IJ. 

.1-4349 

13.. 

.. IGOJ. 

... 160-7064 

14.... 

...1.1. 

.1-.54,52 

14.. 

.. 173>. 

... 173-0684 

15 . 

.. 15. 

.1 *0550 

15,. 

.. 1853, 

... 185-4.30,5 

10.... 

...IJ. 

.1-7660 

16.. 

1973 . 

... 197-7925 

17.... 

17 

• • • ' 8 • 

.1-8704 

17.. 

.. 210 ;. 

... 210-164.5 

18.... 

...2 . 

.1-9867 

18.. 

.. 222,',. 

... 222-5166 

19.... 

...21. 

.2-0971 

19.. 

..• 2 , 345 . 

... 2.34-8786 

20.... 

...2j. 

.2-2075 

20.. 

.. 2171. 

... 247-2406 

21.... 

... 23 . 

.2-3179 

30.. 

.. 370’. 

... 370-8609 

22 .... 

... 23 . 

.2-4283 

40.. 

.. 494.!. 

... 494-4812 

23.... 

... 21 . 

.2-5386 

,50. 

.. 618'. 

... 618-1016 

24.... 

• • * 2 ! . 

.2-6490 

60.. 

., 7413 . 

... 741-7218 

25.... 

... 23 . 

.2-7594 

70.. 

.. 86 , 53 . 

... 865-.3422 

26.... 

•••21. 

.2-8698 

80. 

.. 989 

... 988-9625 

27.... 

...3 . 

.2-9801 

90.. 

..11121. 

...1112-6828 

Qrs. 






1.... 

... 31 . 

.3-0905 

100. 

..12,361. 

...1236-2031 

2.... 

...61. 

.6-1810 

200.. 

.. 24723 . 

.. .2472-4062 

3.... 

...9i. 

.9-2715 

300.. 

.,37083. 

.. .3708-6093 
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Sp. Or. ■908. 

12'3348 Gallons to 1 Cwt. 2'16’6960 Gallons to 1 Ton. 


LIjs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1... 

1 

. •1101 

1.. 

•• 123 . 

... 12-3348 

2... 

1 

.•2203 

2.. 

.. 243 . 

... 24-6696 

3... 

•A 

• • • • R • 

. -3.301 

3.. 

.. 37 . 

.., 37-(V)44 

4... 

1 

. •440.6 

4.. 

.. 493 . 

,.. 49-3392 

5... 

1 

. ■.6r)07 

5.. 

.. 613. 

... 61-6740 

6... 


. -6608 

6.. 

,. 74 . 

... 74-JK)88 

7... 


. -7709 

7.. 

.. 863. 

... 86-3436 

8... 

7 

. -8811 

8.. 

.. 985. 

... 98-6784 

9... 

....1 . 

. •9912 

9.. 

.. Ill . 

... 111-0132 

10... 


.11013 

10 ,. 

.. 1233 . 

... 123-3480 

11... 

....1|. 

.1-2114 

11 . 

.. 1353 . 

... 135-6828 

12... 

....1;>. 

.1-3316 

12 , 

.. 148 . 

... 148-0176 

13... 


.1-4317 

13. 

.. 1(«)3. 

... 160-3524 

14... 

.... 1 . 1 . 

.1-,6418 

14. 

.. 1723. 

... 172-6872 

U)... 

1® 

.1-6,620 

15. 

.. 185 . 

... 185-0220 

16... 

1 ^ 

.1-7621 

16. 

.. 1973 . 

... 197-3568 

17... 

....IJ. 

.1-8722 

17. 

.. 209’ 

... 209-6916 

18... 

....2 . 

.1-9824 

18. 

.. 222 . 

... 222-0264 

19... 

....2J. 

.2-0920 

19. 

•• 234’ 

... ■234-3012 

20... 


.2-2026 

20. 

.. 246’ 

... 246-6960 

21... 

....25. 

.2-3128 

30. 

.. 370 

... 370-0440 

22... 

....23. 

.2-4229 

40. 

., 4933 

... 493-3921 

23... 

.... 21 . 

.2-5330 

50. 

.. 6161 

... 616-7401 

24... 

.... 23 . 

.2-6432 

00 . 

., 740'- 

... 740-0881 

25... 

.... 2 J. 

.2-7533 

70. 

.. 8633 

... 863-4361 

26... 

.... 23 . 

.2-8634 

80. 

.. 9863 

... 986-7841 

27... 

....3 . 

.2-9736 

90. 

..lllOJ 

...1110 1322 

Qrs. 






1 ... 

.... 31 . 

.3-0837 

100 . 

..1233J 

...1233-4802 

2... 


.6-1674 

200 . 

..2467 

.. ,2466-9603 

3... 

....9i. 

.9-2511 

300. 

..3700J 

...3700-4405 
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OIL TRADE CALCUIiATOR 


Sp. Gr. -910. 

12-3077 Gallons to 1 Cwt. 21G-1538 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

CVlR 


Ciullonp. 

1. 

1 

. H • • 

. -1099 

1, 

.. 121 

... 12-.3077 

2: 

1 

. 4 • • 

. -2198 

2. 

.. 215 

... 24-6154 

3. 

3 

. 8 • • 

. -3297 

,3. 

• ■ 361 

... .36-9231 

4, 

.1 

. -4.3961 

4, 

.. 491 

... 49-2,308 

n. 

1 

.... -.5494 

5. 

.. 61.1 

... 61-,5:’),85 

6. 

?> 

. K • • 

.. . . -G.593 

6. 

.. 73’ 

... 7.-5-SI6I 

7. 

3 

. 4 • • 

. -7G92 

7. 

.. ,H6J 

... 86-1.5,38 

8. 

7 

..... . . 

. -8791 

8. 

.. 98.1 

... 9.8-4615 

9. 

.1 .. 

. -9890 

9. 

.. 1103 

... 110-7692 

10. 

.U-- 

.1-0989 

10. 

.. 1231, 

... 12.3-0769 

11. 

. IJ-- 

.1-2088 

11. 

.. 13.5j| 

... I.35-,3,S16 

12. 

.l^ 

.. ..1-3187 

12. 

.. 117-3 

.. 147-6923 

13. 

. 12-. 

.1-128G 

1,3. 

.. 160 

... 160-0000 

14.. 

.1.',.. 

.1-5385 

14. 

.. 1721 

... 172-.3077 

15. 

.' ft • • 

.1-GI83 

15. 

.. 1845 

... 181-61.54 

IG. 

. 

.1-7582 

16. 

.. 196’ 

... 196-92.31 

17. 

. 15.. 

.1-8G81 

17. 

.. 209.1 

... 209-2308 

18. 

.2 .. 

.1-9780 

18. 

221.1 

... 221-5.3,8.5 

19. 

. 21.. 

.. . .2-0879 

19. 

.. .2.33; 

... 23.3-8161 

20. 

.21.. 

.2-1978 

20. 

.. 2465 

... 216-1638 

21. 

.21.. 

.2-3077 

30. 

.. .369] 

... 369-2308 

22.. 

.2^. 

.2-4176 

40. 

.. 4921 

... 492-3077 

23.. 

.21.. 

.2-5275 

50. 

.. 61.5-5 

... 61.5-3846 

24.. 

.25.. 

.2-G371 

60. 

.. 7.381 

... 7,38-4615 

25.. 

.23.. 

.2-7472 

70. 

.. 861.1. 

... 861-.5385 

26.. 

.2|.. 

.2-8,571 

80. 

., 9845 

... 981-6154 

27.. 

.3 .. 

.2-9670 

90. 

..11073 

...1107-6923 

Qrs. 






1.. 

.31 •• 

.3-0769 

100. 

..12.303 

.. .12.30-7692 

2. 

.61 

.6-15,38 

200. 

..2461.1 

.. .2461-.538G 

3.. 

.fi.. 

.9-2308 

300. 

..36921 

.. .,3692-3077 
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Sp. Or. -912. 

2807 Gallons to 1 Cwt, 2ir)'61I0 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1... 

1 

... . 

. '109(1 

1. 

. 12]. 

.. 12-2807 

2... 

1 

. -2193 

2. 

. 21.',. 

.. 21-.5011 

.0... 

:$ 

... j,. 

. ■3289 

.3. 

■ 36/,. 

.. 36-8121 

I... 

1 

. -1386 

1. 

. 19]. 

., 19-1228 

6... 

1 

. '.5182 

5. 

■ OIJ. 

.. 61-10,35 

0... 

T) 

... 

. •6579 

(t. 

■ V35. 

.. 73-]i812 

7... 


. '7075 

7. 

86 . 

.. 85-9619 

8... 

7 

. -8772 

8. 

. 98]. 

.. 98-2156 

'.)... 


. -9868 

9. 

. 110.1. 

,. 110'.5263 

10... 


.I'09(i5 

10. 

. 1223. 

.. 122-8070 

11. . 


.1'2(I61 

11. 

. 1.35]. 

.. 135-0877 

12... 

1 

.1-31.58 

12. 

■ I17J. 

.. 147-.368t 

1.‘!... 

1 

.1-12.51 

13. 

. 1,593. 

,. 159-6491 

11... 


.1'.5351 

11, 

■ 

.. 171-9298 

l.i).,. 

...15. 

.1-6417 

15, 

. 181], 

., 181-2105 

1(1... 

...\l 

.1-7.511 

16. 

. 1961. 

.. 196-1912 

17... 

1 7 

.1-8610 

17. 

, 208';. 

.. 208-7719 

18... 

... 2 

.1-9737 

18. 

. 221 . 

.. 221-0526 

19... 

...2‘. 

.2-08.33 

19. 

. 2.333. 

.. 233-3333 

20... 

...2|. 

.2-1930 

20. 

■ 21.55. 

.. 215-6110 

21... 

...21 

.2-3026 

30. 

. 3685, 

.. 308-1210 

22... 

•■■22 

.2-1123 

10. 

. 491]. 

.. 191-2281 

23... 

9J 

.. .A.} 

.2-5219 

.50. 

. 611 

,. 611-0351 

21... 

...25 

.2-6316 

60. 

. 7.3o;. 

.. 736-8121 

25... 

...2| 

.2-7112 

70. 

. 8595 

., 8,59-0491 

26... 

...21 

.2-8.509 

80. 

. 9821 

., 982-1.501 

27... 

...3 

.2-9605 

90. 

.1105] 

..1105-26,32 

Qr.s. 






1... 

....3; 

.3-0702 

100. 

.1228] 

..1228-0702 

2... 

...6; 

.6-1103 

200. 

.21.56] 

. .21.56-1403 

3... 

■ ■■91 

.9-2105 

3(X). 

..3681] 

. ,3681-2105 
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OIL TRADE CALCUMTOR 


Sp. Or. 'OU. 

12'2538 Gallons to 1 Cwt. 245'0760 Gallons to 1 Ton. 


libs. 


Gallons. 

Cwt.s. 


Gallons. 

1.. 

1 

. -lOM 

1.. 

.. 12{ 

... 12-2.5.38 

2'.. 

. I- 

. -2188 

2.. 

.. 24,1 

... 24-5077 

3.. 


. -,3282 

,3.. 

.. .30? 

... 36-761.5 

4. 

_1_ 

. -4370 

4.. 

.. 49 

... 49-015,3 

r>.. 

1 

. -.5470 

5.. 

.. 01 i 

... 01-2091 

fi ., 

Fi 

. -0504 

0.. 

.. 73.', 

... 73-.52.30 

7. 

3 

. •705!) 

7.. 

.. 85? 

... 85-7768 

8. 

.7 

. -8753 

8., 

.. 98 

... !)8-0,300 

<). 

.1 

. •‘)847 

‘t. . 

.. noj 

... 110-2845 

10. 

.11 

.1-0!)4I 

10.. 

.. 122.1 

... 122-5383 

11. 

.n 

.1-20,35 

11. 

.. 13.4? 

... 134-7921 

12. 

13 

.1-,312!) 

12. 

., 147 

... 147-04.59 

13. 

.15- 

. 1 •422.3 

13. 

.. 1.59J 

... 159-2998 

14. 

. i; 

. 1-,53I7 

14. 

.. 1711 

... 171-5536 

ID. 

. n 

.1-0111 

15. 

.. 18,3? 

... 18,3-8074 

10. 

. ii 

.1-7505 

10, 

.. 1!)0 

... 190-0613 

17. 

. n 

.1-8000 

17. 

.. 2083- 

... 20,8-,3151 

18. 

.2 

.l-!)e94 

18. 

.. 2203 

... 220-5089 

]!). 

..'....21 

. 2-0788 

19. 

..- 232; 

... 232-8228 

20. 

. 2| 

. 2-1882 

20. 

.. 245’ 

... 245-0766 

21. 

. 2J 

. 2-2970 

.30. 

.. .3073 

... 367-6149 

22. 

. 2j| 

. 2-4070 

40. 

.. 490’ 

... 490-15.32 

23. 

. 2> 

. 2-5104 

50. 

.. 612.? 

... 612-6915 

24. 

. 2§ 

. 2-02.58 

00. 

.. 735? 

... 7,35-2298 

25. 

. 2’ 

. 2•7.^52 

70. 

.. 8.57? 

... 857-7080 

20. 

.21 

.2-8.440 

80. 

.. 980? 

... 980-3063 

27. 

.3 

.2-9540 

90. 

.. 1102 ; 

...1102-8446 

Qrs. 

1. 

. H 

.,3-0835 

100. 

..12263 

...1225-3829 

2. 

.6* 

.0-1209 

200 

. .24.50? 

...2460-7659 

3. 

. 91 

.9-1904 

300. 

..3076J 

...3670-1488 
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Si). Or. -916. 

12-2271 Gallons to 1 Cwt. 244-5415 Gallons to 1 Ton. 


Lks. 


Gallons. 

(Ivvl.s. 


Gallons. 

1 .... 

1 

... . . 

. -1092 

1. 

.. 12',. 

.. 12-2271 

2.... 

1 

... 1 . 

. -2183 

2. 

.. 21.'.. 

.. 21-1541 

3.... 

... ^ . 

. -3275 

3. 

. . JUijJ. 

.. 36-6812 

4.... 

... 

. -4367 

4. 

.. 48’. 

.. 18-9083 

5.... 

1 

. -5158 • 

5. 

.. 611. 

.. 01-1354 

6 .... 

r> 

... 

. -65.50 

6. 

.. 733. 

.. 73-3621 

7.... 

... j. 

. -7642 

7. 

.. 8.5!-. 

.. 85-,5895 

8 .... 

7 

... 

. -8734 

8. 

.. 97’. 

.. 97-8166 

It ... . 

...1 . 

. -9825 

9. 

.. no . 

.. 110-0437 

10.... 

...1'. 

.1-0917 

10. 

.. I22i. 

.. 122-2707 

11.... 


.1-2(M)9 

11. 

.. I3U. 

.. 131-1978 

12.... 

...11. 

.1-3100 

12. 

.. MOJ. 

.. 116-7249 

13.... 


.1-4192 

13. 

.. 159 . 

.. 158-9520 

11.... 


.1-5284 

11. 

.. 171i. 

.. 171-1790 

15.... 


.1-6375 

15. 

.. 1833. 

.. 183-1061 

]().... 

...1?. 

.1-7467 

16. 

.. 1955. 

.. 195-63.32 

17.... 

...1’. 

.1-8559 

17. 

.. 207S. 

.. 207-8603 

18.... 

...2 . 

.1-9651 

18. 

.. 220'. 

.. 220-0873 

19.... 

...2'. 

.2-0712 

19. 

.. 2323. 

.. 232-3114 

20.... 

•--21. 

.2-1831 

20. 

.. 211i. 

.. 211-5415 

21.... 

...21. 

...22. 

.2-2926 

30. 

.. 366?. 

.. 366-8122 

22.... 

.2-1017 

10. 

.. 18'J'. 

.. 189-0830 

23.... 

.. .2.1. 

.2-5109 

50. 

.. 0113. 

.. 611-3637 

24.... 


.2-6201 

00. 

.. 7333 

.. 733-6244 

25.... 

... 21 . 

.2-7293 

70. 

.. 855| 

.. 865-8952 

26.... 

... 2 |. 

.2-8381 

80. 

.. 978' 

.. 978-1659 

27.... 

...3 . 

.2-9176 

90. 

..11003 

..1100-1367 

Qrs. 






1 .... 

...3 . 

.3-0568 

100 . 

..12221 

..1222-7074 

2.... 

...61. 

.0-1136 

200. 

..21153 

..2445-4148 

3.... 

...91. 

.9-1703 

300. 

. .3668J 

..3668-1223 




























































Sp. Gr. 'SIIS. 

12'2004 Gallons to 1 CVt. 211'0087 Gallons to 1 Ton. 


Ll)s. 


Gallons. 

Owls. 

Gallons. 

1.... 

1 

.... ^ . 

. -108!) 

1 .. 

. 12 ]. 

... 12-2004 

2.... 

1 

.... 4 . 

. •2170 

2 .. 

• 21 S. 

... 24-1000 

3.... 

K 

.... . 

. '3268 

3.. 

. 36S. 

... 36-6013 

■i:... 

•A 

.... y . , 

. -4357 

4.. 

48J. 

... 48-8017 

0.... 

1 

. •5447 

5.. 

01 . 

... 61-0022 

G.,.. 

5 

. •()536 

6 .. 

731. 

... 73-2026 
... 85-4030 

7.... 

3 

-4 . . 

. -7625 

7.. 

853. 


7 

.... y . . 

. -8715 

8 .. 

07S. 

... 07-6035 


1 


1 ). . 

looj 

... 100-8030 
... 122-0014 

10 .... 

....li.. 

.I'08y3 

10 .. 

1 . 22 ". 

11 .... 


.My83 

i I'-- 

nlj'. 

... 134-2048 

12 .... 

....I].. 

. 1-3072 

. 12.. 

1163 . 

... 146-4062 

13.... 

1 

. . . . J y . . 

. lllGl 

1 13.. 

1503. 

... 158-0057 

14.... 

....1.1.. 

. 1-5250 

; 11.. 

170]. 

... 170-8061 

1.5.... 

....IS.. 

. 1-G3I0 I 

15.. 

183 ., 

... 183-0065 

IG.... 


. l-742!t i 

16.. 

105].. 

... 105-2070 

17.... 

1 7 

. . . . ly . . 

. 1-8518 ; 

17.. 

2073 .. 

.. 207-1074 

18.... 

....2 .. 

. 1-0608 I 

18.. 

2103 .. 

.. 210-6078 

1 !) . 

..■.. 21 .. 

. 2-0607 1 

10 .. 

231 3 . . 

.. 231-8083 

20 . 

....2.'.. 

. 2-1786 

20 .. 

244 .. 

.. 244-0087 

21 . 

....2i.. 

. 2-2876 

30... 

3GG .. 

.. 366-0131 

22 . 

.... 21 . 

. 2-3065 ! 

40... 

488 .. 

.. 488-0174 

23 . 

...2',.. 

. 2-5054 1 

50... 

610 .. 

.. 610-0218 

24 . 

...2S.. 

. 2-6144 ! 

60... 

732 .. 

.. 732-0261 

25 . 

...2J.. 

. 2-7233 I 

70... 

854 .. 

.. 854-0305 

26 . 

... 21 ... 

. 2-8322 

80... 

070 .. 

.. 076-0319 

27 . 

. 3 

9!*'UI9! 

OO... 

1008 .. 

. .1008-0392 

Qrs. 



1 . 

...3 ... 

. 3-0501 ' 

100 ... 

1220 .. 

..1220-0136 

2 . 

...GJ... 

....6-1002 

200 ... 

24401-.. 

..2440-0871 

3 . 

...yj... 

....9-1503 

300... 

36001 • • 

. .3660-1307 

















































Sp. Gr. '920. 

12’1739 Gallons to 1 Cwt. 213'4783 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cvvt.s. 


Gallons. 

1.... 

1 

... 

. '1087 

1.. 

.. 121. 

... 12-1739 

0 

1 

... 4 . 

. -2171 

2. 

.. 2ii. 

... 24-3178 

3.... 

.1 

. '320] 

3.. 

.. 30.', 

... 30-,52l7 

4.... 


. 'ISIK 

4.. 

.. 18J 

... 48-0950 

5.... 

1 

. -5135 

5.. 

.. 001. 

... 00-8090 

6.... 

r> 

... y. 

. -0522 

0.. 

.. 73 

... 73-0135 

7.... 

H 

. '7009 

7.. 

.. 8.5] 

... 85-2174 

H.... 

7 

. -8090 

8.. 

.. 971 

... 97-3913 

9.. . . 

...1 . 


9.. 

.. 1091 

... 109-50.52 

10.... 

... n . 

.1-0870 

10.. 

.. 1215 

... 121-7391 

1 11.... 

...Ij. 

.1-1950 

11. 

.. 133 ; 

... 133-9130 

12.... 

...l|. 

.1-3013 

12. 

.. 1101 

... 140-0870 

I 13.... 

...1^ 

.1-113(1 

13. 

.. 158{ 

... 158-2009 

! M.... 

...1.1. 

.1-5217 

11. 

.. 1701 

... 170-4318 

; 1.9.... 


.1-0301 

15. 

.. 1821 

... 182-0087 

1 ifi .... 

...IJ. 

.1-7391 

10. 

.. 191J 

... 194-7820 

17.... 

17 

.1-8478 

17. 

.. 2001 

... 200-8505 

! 18.... 

...2 . 

.1-9505 

18. 

.. 2191 

... 219-1301 

19.... 

...21 

.2-0052 

19. 

.. 231] 

... 2.'W-3013 

20.... 

...21 

.2-1739 

20. 

.. 2431 

... 243-4783 

21.... 

...21. 

.2-2820 

.30. 

.. 3C5j 

... 306-2174 

22.... 

■ • ■2i(. 

.2-3913 

40. 

.. 487 

... 486-9505 

23.... 

...21. 

.2-.5000 

.50. 

.. flOBJ 

... 608-0956 

24.... 

..;2^ 

.2-0087 

00. 

.. 703S 

... 730-1348 

25.... 


. 2-7174 

70. 

.. 8,52' 

... 852-1739 

20.... 

...2’. 

. 2-8201 

80. 

. , 9731 

,.. 973-9130 

27.... 

... 21 . 

. 2-9348 

90. 

..10951 

.. .1096-6522 

Qra. 






1.... 

...3 . 

. 3-0135 

100. 

..12171 

...1217-.3913 

2 .... 

.. .6J. 

. 0-0870 

200. 

.. 24 , 34 a 

.. .2434-7826 

3.... 

...9J. 

. 9-1301 

300. 

. .30521 

...3052-1739 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sj). Or. ’922. 

12-1475 GaUons to 1 CVt. 212-9501 Gallons to 1 Ton. 

Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

].. 

1 

.... ^ . 

. -1085 

1. 

.. 12J. 

... 12-1475 

2.. 

1 

.... . 

. -2169 

2. 

.. 21i. 

... 21-2950 

3.. 

•A 

.... „ . 

. -3251 

3. 

.. 36.1. 

... 36-4425 

h. 

:$ 

.... . 

. -4338 

4. 

.. 48ii. 

... 48-59(K) 

5.. 

1 

. -5423 

5. 

.. 60$. 

... 60-7375 

G.. 

r. 

.... . 

. -6508 

6. 

.. Til 

... 72-8850 

7.. 

R 

.... ^ . 

. -7592 

7. 

.. 85 . 

... 85-0325 

«.. 

7 

.... . 

. -8077 

tS. 

.. 971. 

... 97-1800 

9.. 

....1 . 

. -9761 

9. 

.. 109-;. 

... 109-3275 

10.. 

I 1 

.1-0846 

10. 

.. 1211. 

... 121-4750 

II.. 

....11. 

.1-11)31 

11. 

.. 1331. 

... 133-6226 

12.. 

1 1 ^ 

.1-3015 

12. 

.. 145.?. 

... 14.5-7701 

13.. 

1 =* 

.1-11(K» 

13. 

.. 1571. 

... 157-9176 

14.. 

....U. 

.1-5184 

14. 

.. 170'. 

... 170-0651 

15.. 

. . . .1 H • 

.1-6269 

15. 

.. 182?. 

... 182-2126 

IG.. 

....IJ. 

.1-7351 

16. 

.. 194'1. 

... 194-3601 

17.. 

,...i;. 

.1-8138 

17. 

.. 2061. 

... 206-5076 

18.. 

o 

.1-9523 

18. 

.. 2185. 

... 218-6551 

19.. 

. ...2 . 

.2-0607 

19. 

.. 230?. 

... 230-8026 

20.. 

2’ 

... . 

.2-1692 

20. 

.. 243 . 

... 242-9501 

21.. 

....2|. 

.2-2777 

30. 

... 3615. 

... .361-4252 

22 .. 

....22. 

.2-3861 

40. 

.. 4851. 

... 485-9002 

23.. 

...,2.l. 

.2-4946 

50. 

.. 6075. 

... 607-3753 

24.. 

....22. 

.2-6030 

60. 

•• 1281 

... 728-8503 

25.. 

.2® 

.2-7115 

70. 

.. 850?. 

... 860-3254 

26.. 

....2’. 

.2-8200 

80. 

.. 971?. 

... 971-8004 

27.. 

....22. 

.2-9284 

90. 

..1093? 

...1093-2755 

Qrs. 

1.. 

....3 . 

.3-0369 

100. 

..1214? 

...1214-750^ 

2.. 

....6J. 

.6-0737 

200. 

..2429' 

.. .2429-5011 

3.. 

....9j. 

.9-1106 

300. 

..3614? 

...3644-2516 
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Sp. Gr. ’924. 

12-1212 Gallons to 1 Cwt. 242-4242 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwl«. 


Galloius. 

1.... 

i 

.... 

. -1082 

1,. 

•• 12i. 

.. 12-1212 

2.... 

l 

. . . 4 . 

. -2101 

2. 

. 2U. 

.. 21-2421 

3.... 

... . 

. -3247 

»>.. 

. 36^ 

.. 30-3036 

4.... 

... . 

. -4329 

4.. 

. 18.',. 

.. -18-4848 

6.... 

1 

. -5411 

5., 

• C0-. 

., 00-0001 

6.... 

?. 

... 

. -6193 

0.. 

. 72->. 

.. 72-7273 

7.... 

.1 

... . 

. -7570 

7.. 

• «-lJ- 

.. 84-8485 

8 .... 

7 

... y . 

. -80.58 

8.. 

. 97 . 

.. 96-9697 

».... 

...1 . 

. -9740 

9.. 

. 10.)'. 

.. 109-0909 

10.... 

...IJ. 

.1-0822 

10.. 

. 12U. 

.. 121-2121 

11.... 

...IJ. 

.1-1905 

11.. 

. 1333. 

.. 133-3333 

12.... 

...Ij. 

.1-2987 

12.. 

. 145,1. 

.. 145-4545 

13.... 

...13. 

.1-4009 

13., 

. 1573 . 

.. 157-5758 

14.... 

...i|. 

.1-5151 

11.. 

. 1093 . 

.. 109-0970 

15.... 

•••It 

.1-0234 

15.. 

. I 8 I;. 

.. 181-8182 

10.. 

• ••!.?• 

.1-7310 

10.. 

. 194 . 

.. 193-9391 

17.... 

...IJ. 

.1-8398 

17.. 

. 200 . 

.. 200 0606 

18.... 

...2 . 

.1-9180 

18.. 

. 218J. 

.. 218-1818 

19.... 

...2 . 

.2 0503 

19.. 

. 230]. 

.. 230-3030 

20..., 

...2J. 

.2-1045 

20.. 

. 2423 . 

.. 242-4242 

21.... 

...21. 

.2-2727 

30.. 

. 363§. 

.. 363-0364 

22.... 

...2i. 

.2-384)9 

40.. 

. 484J. 

.. 484-8485 

23.... 

...2.',. 

.2-4892 

50.. 

. 006 . 

.. 606 0006 

24.... 

...21. 

.2-5974 

00.. 

. 727|. 

., 727-2727 

25.... 

...2|. 

. 2-7050 

70.. 

. 8481. 

.. 848-4848 

26.... 

...2J. 

. 2-81.38 

80.. 

. 9693. 

.. 969-6970 

27.... 

...2i. 

. 2-9221 

CO.. 

.lO.OJ. 

..1090-9091 

Qrs. 





1.... 

...3 . 

. 30303 

100.. 

.1212^ 

..1212-1212 

2 .... 

...6 . 

. 6-0606 1 

200.. 

.2424J. 

. .2424-2424 

3.... 

...91. 

. 9 0S09 

300.. 

.36363. 

. .3636-3636 


8 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Or 

12 0950 Gallons to 1 Cwt. 


Lbs. 


Gallons. 

1 . 

1 

. -1080 

2 . 

1 

... -4 . 

. -216') 

.1 . 

3 

. . . . 

. -3210 

'4. 

3 

. .4320 

5. 

1 

. -OKK) 

C. 

h 

. . . g . 

. '6179 

7. 

3 

. . . 4 . 

. -7559 

8. 

7 

. . . g . 

. •86,39 

9. 

...1 . 

. -9719 

10. 

• •11. 

.1-0799 

11. 

...ij. 

.1-1879 

12. 

...1]. 

.1-2959 

13. 

...IS. 

.1-1039 

11. 


.1-5119 

15. 

...If. 

.1-6199 

10. 

...l|. 

.1-7279 

17. 

...11. 

.1-8358 

18. 

...2 . 

.1-9438 

19...'.. 

...2 . 

.2-0518 

20. 

...21. 

.2-1598 

21. 

...21. 

.2-2678 

22. 

...21. 

.2-3758 

23. 

...2|. 

.2-4838 

21. 

...21. 

.2-5918 

25. 

...2i 

.2-0998 

26. 

...22. 

.2-8078 

27. 

...21. 

.2-9158 

Qrs. 



1 

3 , 

.3-0238 

2. 

...6 . 

.6-0475 

3. 

...91. 

.9-0713 


•926. 

241'9006 Gallons to 1 Ton. 


tVts. 


Galloii.s. 

1.. 

•• 12i. 

... 12-0950 

2.. 

.. 212. 

... 24-1901 

3.. 

.. 301. 

... 30-2851 

4.. 

.. 48ii. 

... 48-;}801 

5.. 

.. 00.1. 

... 60-4752 

6.. 

•• 722. 

... 72-5702 

7.. 

.. 84J. 

... 81-0052 

8.. 

.. 90?. 

... 90-7003 

9.. 

.. 108’. 

... 108-8553 

10.. 

.. 121 . 

... 120-9503 

11.. 

.. 133 . 

,.. 133-01.54 

12.. 

.. 115'. 

. .. 145-1401 

1.3.. 

.. 1.571. 

... 157-23,54 

14.. 

.. 109?. 

... 109-3.304 

15.. 

.. 181S. 

... 181-42.55 

10.. 

.. 1931. 

... 19.3-.520.5 

17.. 

.. 20.52. 

... 205-6155 

18.. 

.. 217?. 

... 217-7100 

19.. 

.. 229?. 

... 229-8056 

20.. 

.-. 211’. 

... 241-9000 

30.. 

... 302’. 

... 302-8510 

40.. 

.. 483?. 

... 483-8013 

50.. 

.. 001?. 

... 004-7510 

00.. 

.. 725?. 

... 725-7019 

70.. 

.. 8462. 

... 840-6,523 

80.. 

.. 9672- 

... 967-6026 

90.. 

..10885. 

...1088-5529 

100.. 

.. 12095 . 

...1209-5032 

200.. 

..2419 . 

.. .2419-0065 

300.. 

. .36285• 

.. ..3028-5097 
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Sp. Or. ■628. 

12'0690 Gallons to 1 Cwt. 24r37!t3 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 


1 

. •1078 

1.. 

.. 121 

... 12-0690 

2..., 

1 

. -2155 

2.. 

.. 211 

... 24-1379 

3..,. 

3 

... H . 

. -3233 

3.. 

.. 361 

... 36-2069 

4.... 

3 

... « . 

. -4310 

4.. 

.. 48] 

... 48-2759 

,6.... 

! 

. -5388 

5.. 

.. 60S 

... 60-344 8 

6 ,... 


.-0465 

6.. 

.. 72S 

... 72-4438 

7.... 

3 

. -7.543 

7.. 

.. 81.', 

... .84-4828 

8.... 

7 

. -8021 

tH, . 

.. 96.1 

... 96-5517 

'!).... 

...1 . 

. •i.KiOS 

9.. 

.. loss 

... 108-6207 

10..., 

...11. 

.1-0776 

10.. 

,. 120J 

... 120-6896 

11.... 

...li. 

.1-1853 

11.. 

.. 132? 

... l;i2-7.586 

12.... 

...Ij. 

.1-21131 

12.. 

.. 144; 

... 144-8276 

13.... 

...11. 

.1-4006 

13.. 

.. 1561 

... 156-8965 

14,... 

...1.',. 

. 1-5086 

14,. 

.. 169 

... 168-9655 

L6.... 

...IJ. 

.1-6164 

15.. 

.. 181 

... 181-0345 

Ifi.... 

...1-'. 

.1-7241 

16,. 

.. 1931 

... 193-1034 

17.... 

,..i;. 

. 1-8311) 

17.. 

. . 2051 

... 20.5-1724 

18.... 

...2 . 

. 1-!)3!I6 

18.. 

.. 2171 

... 217-2414 

1 !).... 

9 

.2-0474 

19. . 

.. 229! 

... 2’29-3103 

20 .... 

V 

. 2-15.52 

20 .. 

.. 211 s 

... 241-3793 

21 .... 

... 2 i, 

. 2-262!) 

30.. 

.. 362' 

... .362-0690 

22 .... 


. 2-3707 

40.. 

.. 482? 

... 482-7586 

23.... 

... 2 .',. 

. 2-1784 

50.. 

.. 603.', 

... 603-4483 

24 .... 

... 25 . 

. 2-,5862 

60.. 

.. 724' 

... 724-1379 

2.5.... 

...21. 

. 2-61)40 

70,. 

.. 8443 

... 844-8276 

26.... 

... 2 |. 

. 2-8017 

80.. 

.. 96.51 

... 965-.5172 

27.... 

...21. 

. 2-1)095 

90.. 

,.10861 

...1086-2069 

Qrs. 






1 .... 

...3 . 

..3-0172 

100 .. 

..12003 

. . .1206-8966 

2.... 

...6 . 

. 6-0345 

200 .. 

..2413?. 

.. .2413-7931 

3.... 

...9 . 

. 9-0617 

300.. 

..36201 . 

.. .3620-6896 



























































OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Or. -930. 

12-0430 Gallons to 1 Cwt. 210-8C02 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1. 

I 

• • H • 

. -1075 

I.. 

. 12 . 

... 12-0430 

9 

1 

• • 4 • 

. -21.50 

2.. 

■ 21i. 

... 24-0860 

3. 

:t 

. . . 

. -3226 

3.. 

. 301. 

... 36-1290 

4'. 

3 

• • H • 

. -4301 

4.. 

■ 481- 

... 48-1720 

5. 

.. !. 

. -5370 

5.. 

. 60]. 

... 60-2160 

6.. 

f) 

• • 8 • 

. -0452 

6.. 

. 72]. 

... 72-2581 

7. 

3 

. . 4 . 

. -7527 

7.. 

. 84]. 

... 84-3011 

8. 

7 

• • 8 • 

. -8002 

8.. 

. 903. 

... 96-3441 

9. 

..1 . 

. -9077 

9.. 

. 1081. 

... 108-3871 

10. 

..1'. 

.1-0753 

10.. 

. 1201. 

... 120-4301 

11. 

..1'. 

.1-1828 

11.. 

. 132.1. 

... 132-4731 

12. 

..1]. 

.1-2903 

12.. 

. 144.',. 

... 144-5161 

13. 

..12. 

.1-3978 

13.. 

. 1.561. 

... 166-6591 

14. 


.1-5054 

14.. 

. 1681. 

... 168-6021 

15. 

..If. 

.1-6129 

15.. 

. 1801. 

... 180-6462 

10. 

..ll. 

.1-7204 

16.. 

. 192|. 

... 192-0882 

17. 

..ll. 

.1-8280 

17.. 

. 204|. 

... 204-7312 

18. 

..ll 

.1-9355 

18.. 

. 210f. 

... 216-7742 

li)....-.. 

..2 . 

.2-0430 

19.. 

. 2283 . 

... 228-8172 

20 . 

..2J. 

.2-1505 

20 .. 

. 2103 . 

... 240-8602 

21.:.... 

.. 2 ,}. 

.2-2581 

30.. 

.- 361]. 

... 301-2903 

22 . 

.. 2 J. 

.2-3650 

40.. 

. 481|. 

... 481-7204 

23. 

.. 21 . 

.2-4731 

50.. 

. 0021 . 

... 602-15d6 

24. 

..21 

.2-5800 

00 .. 

. 7221. 

... 722-5806 

25. 

..2i. 

.2-6882 

70.. 

. 843 . 

... 843-0107 

26. 

.. 2 |. 

.2-7957 

80.. 

. 9631. 

... 963-4409 

27. 

..21 

.2-9032 

90.. 

0 

00 

CO 

.. .1083-8710 

Qrs. 





1 . 

..3 . 

.3-0107 

100 .. 

..1204J. 

...1204-3011 

2 . 

..0 . 

.6-0216 

200 .. 

..24081. 

...2408-6021 

3. 

..9 . 

.9-0323 

300.. 

..36123. 

.. .3612-9032 
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Sp. Gr. -932. 

12-0172 Gallons to 1 Cwt. 240-3433 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1 . 

] 

. . -f, . . 

. -1073 

1 .. 

.. 12 

... 12-0172 

2 . 

. . 4 . . 

. -2146 

2 .. 

.. 24 

... 24-0343 

3. 

. . . . 

. -.3219 

3.. 

.. 36 

.,. .3C 0.615 

4. 

■ • 8 • • 

. -4292 

4.. 

.. 481 

... 48-0687 

.T. 

1 

. -.6366 

, 6 .. 

.. 60i 

,.. 60-08,68 

G. 

r> 

• • 8 • • 

. -6438 

6 .. 

.. 72i 

... 72-1030 

7. 

n 

. . 4 . . 

. -7511 

7., 

.. 

... 84-1202 

8 . 

7 

• • 8 • • 

. -8.684 

8 .. 

.. 961 

... 96-1373 

9. 

..1 .. 

. -9667 

9.. 

.. 1081 

... 108-1,645 

10 . 

..IJ.. 

.1-07,30 

10 ., 

.. 1201 

... 120-1717 

11 . 

.. 1 >.. 

.1-180.3 

11 .. 

.. 1.32> 

... 132-1888 

12 . 

..Ij.. 

.1-2876 

12 .. 

.. I44j 

... 144-2060 

13. 

.. 13 .. 

.1-.3948 

1,3.. 

,. 1 . 66 j 

... 1.66-22.32 

14. 

.. 1 .*.. 

.1-.6021 

14.. 

.. 168] 

... 168-2403 

1.5. 


.1-6094 

16.. 

.. 1.801 

... 180-2,67.6 

1C. 

..IJ.. 

.1-7167 

16.. 

.. 192] 

... 192-2747 

17...... 

.. 13 .. 

.1-8240 

17.. 

.. 2041 

... 201-2918 

18. 

■H-- 

.1-931.3 

18.. 

.. 2161 

... 216-3090 

19. 

..2 .. 

.2-0386 

19.. 

.. 2283 

... 288-.3262 

20 . 

•• 21 .. 

.2-1459 

20 .. 

.. 2403 

... 240-34.3.3 

21 . 

.. 21 .. 

.2-26,32 

30.. 

.. .360.1 

... .360-81.60 

22 . 

.. 21 .. 

.2-.3C05 

40.. 

.. 4803 

... 480-6867 

23....... 

.. 2 . 1 .. 

.2-4678 

.60.. 

.. 6001 

... 600-8584 

24. 

.. 23 .. 

.2.67.61 

60.. 

.. 721 

... 721-0300 

26. 

.. 23 .. 

.2-6824 

70.. 

.. 8411 

... 841-2017 

26. 

.. 2 :?.. 

.2-7897 

80.. 

.. 9611 

... 9G1-.3734 

27. 

.. 23 .. 

.2-8970 

90.. 

..10811 

...1081-6451 

Qrs. 

1 . 

..3 .. 

..3-0043 

100 .. 

..12012 

...1201-7167 

2 . 

..6 ;. 

.6-0086 

200 .. 

..24033 

.. .2403-4336 

3. 

..9 .. 

.9-0129 

300.. 

..36051 

.. .3606-1602 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Or. -OSl. 

11'9!)14 Giillons to 1 (Vt. 230’H287 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallon.s. 

1.... 

1 

... . 

. 'lOll 

1.. 

.. 12 

... 11-9914 

2.... 

... 1. 

. -2111 

2.. 

.. 24 

... 23-9829 

3.... 

:{ 

... ^. 

. -3212 

3.. 

.. 30 

... 35-9743 

4'.... 

... . 

. -4283 

4.. 

.. 48 

... 47-9657 

5.... 

1 

. •&.'!.63 

5.. 

.. 60 

... 59-9572 

6,... 

5 

... n . 

. -0121 

6.. 

.. 72 

... 71-9480 

7.... 

3 

. . . 4 . 

. -749.5 

7.. 

.. 84 

... 83-9400 

8.... 


. -8.565 

8.. 

.. 9.5J 

... 95-9315 

!).... 

...1 . 

. -9036 

9.. 

.. 107’ 

... 107-9229 

10.... 

...1'. 

.1-0707 

10.. 

.. 119’ 

... 119-9143 

11.... 

...ij. 

.1-1777 

n.. 

.. 131’ 

... 131-9058 

12.... 

... 14 • 

. 1-2848 

12.. 

.. 143’ 

... 14.3-8972 

13.... 


.1-3919 

13.. 

.. 155’ 

... 155-8886 

14.... 

...1.1. 

.1-4989 

14.. 

.. 167’ 

... 167-8801 

15 

■ U. 

.1-6060 

15.. 

.. 179’ 

... 179-8715 

16.... 

.. .I4. 

. 1-7131 

16.. 

.. 191’ 

... 191-8629 

17.... 


.1-8201 

17.. 

.. 203’ 

... 203-8,541 

IH .. 

...ij. 

.1-9272 

18.. 

.. 215’ 

... 21,5-84.58 

lit..... 

...2". 

. 2-0343 

19.. 

. . 227’ 

. .. 227-8373 

20.... 

...2'. 

.2-1413 

20.. 

.. 239’ 

... 239-8287 

21.... 

...21. 

. 2-2484 

.“■.o.. 

.. 3.595 

... .359-7430 

22. ... 

...2^ 

. 2-3555 

40.. 

.. 4795 

... 479-6574 

23.... 

...2',. 

. 2-4625 

.50.. 

.. 5995 

... 599-5717 

21 .... 

...2,i. 

. 2-5090 

00 .. 

.. 719.1 

... 719-4861 

21 .... 

...2^ 

.2-6707 

70.. 

.. 83!)i- 

... 839-1004 

26 .... 

...2]. 

.2-7837 

K).. 

.. 9595 

... 959-.3148 

917 

• 21. 

. 2-8908 

!,0.. 

..1079J 

.. .1079-2291 

Qrs. 






].... 

...3 . 

. 2-9979 

100 .. 

..11991 

.. .1199-1435 

2 .... 

...6 . 

. 6-9957 

200 .. 

. .2398J- 

.. .2,398-2869 

3.... 

...9 . 

. 8-9936 

300.. 

. .3697§ 

.. .3597-4304 

__ , 

. - 

_ - 


__ 
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Sp. Or. '936. 

ll’9r)r)8 Gallons to 1 Cwt. 239‘3162 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1. 

1 

. . . . . 

. -1068 

1... 

12 . 

... 11-90,58 

2. 


. -2137 

2... 

2,3’. 

... 2.3-9310 

3. 


. -.320,5 

,3... 

3.5S. 

... 35-8974 

4. 

3 

... ^. 

. -1273 

4... 

47J. 

... 47-8632 

5. 

] 

. -5342 

5... 

.59J. 

... .59-8291 

fi..'.. . 

r» 

... 8.. 

. 0410 

6... 

711. 

... 71-7949 

7. 

3 

. -7479 

7... 

831'. 

... 8,3-';'607 

8. 

7 

. -,8547 

8... 

953 . 

... 95-7265 

9. 

...1 .. 

.-ooio 

9... 

JO 73 . 

... 107-6923 

10. 

...I'. 

.1-0684 

I 10... 

1191. 

... 119-6581 

11..... 

...li.. 

.1-1752 

: 11... 

131S. 

... 131-6239 

12. 

...li.. 

.1-2820 

12... 

1431. 

... 14.3-.5897 

13. 

...11.. 

.1-3889 

1,3... 

1551. 

... 1.55-5565 

14. 

...1.1.. 

.1-49.57 

U... 

1071. 

... 167-5214 

15. 

...IS. 

.1-6026 

15... 

1791. 

... 179-4872 

16. 

...n. 

.1-7094 

i 16... 

1911. 

... 191-4530 

17. 

]7 , 

.1-8162 

; 17... 

2031 • 

... 203-4188 

18. 

....IS. 

.1-9231 

1 18... 

2151. 

... 215-3846 

19. 

...2 . 

.2-0299 

j 19... 

2271. 

... 327-3.504 

20. 

....2i. 

.2-1.307 

I 20.. 

2391. 

... 2.39-3162 

21.... 

....21. 

.2-21.30 

1 ,30.. 

359 . 

... 3.58-9744 

22.... 

....21. 

.2-3504 

40.. 

4781. 

... 478-6325 

23.... 

... .21. 

.2-4,573 

1 50.. 

598]. 

... 598-2906 

21.... 

....2S. 

.2-,5611 

00.. 

718 . 

... 717-9487 

25.... 

....21. 

.2-6709 

1 70.. 

837-5 • 

... 837-6068 

26.... 

....2|. 

.2-7778 

80.. 

9 . 573 . 

... 9,57-2050 

27.... 

....21 

.2-8846 

i 90.. 

10761. 

...1076-9231 

Qrs. 






1.... 

....3 . 

.2-9914 

1 100.. 

.11965 

....1190-.5812 

2.... 

....6 . 

.6-9829 

200.. 

. 2.3935 

... .2393-1624 

3.... 

....9 . 

.8-9744 

1 300.. 

.35891 

... .3589-7436 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Or. -038. 

11'9403 Gallons to 1 Cvvt. 238'8060 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1.... 

1 

. -lOGG 

1.. 

.. llj. 

... 11-9403 

2.... 

1 

... 4 . 

...... -2132 

2.. 

.. 23J. 

... 23-8806 

3,... 

:t 

... . 

. -3198 

3.. 

.. 35J. 

... 35-8209 

4,*... 

It 

... g. 

. '4204 

4.. 

• • 47J . 

... 47-7612 

f).... 

... . 

. -blBO 

5.. 

.. 59J. 

... 59-7015 

G.... 

5 

... g . 

. •G397 

G.. 

... 713 . 

... 71-6418 

7.'... 

It 

. -7463 

7.. 

.. 83t. 

... 83-5821 

8.... 

7 

... g . 

. -8529 

8.. 

.. 95.1 

... 95-5221 


1 . 

. -1)51)5 

1). . 

.. 1071. 

... 107-4627 

10.... 

...1),. 

.l-OCGl 

10.. 

.. 1192 

... 119-4030 

11.... 

...ij. 

.M727 

11.. 

.. 1312 

... 131-3133 

12 .... 

...Ij. 

.1-2793 

12 .. 

.. 143] 

... 143-2836 

13.... 

...Vi. 

.1-3859 

13. 

.. 1.55J 

... 155-2239 

14.... 

... 1 .',. 

.1-4926 

14.. 

.. 1G7' 

... 167-1642 

If).... 

...11 

.1-6991 

15.. 

.. 179i 

... 179-1045 

1C.... 

...IJ. 

.1-7068 

IG. 

.. 191 

... 191-0448 

17.... 

...IJ. 

.1-8124 

17. 

.. 203 

... 202-9851 

18.... 

...IJ. 

.1-9190 

18. 

.. 2142 

... 214-9254 

19.... 

. ..2 . 

.2-O20G 

19. 

.. 2262 

... 226-8657 

20 .... 

... 2 '. 

.2-1322 

20 . 

.. 238J 

... 238-8060 

21 .... 

... 2 {. 

.2-2388 

30. 

.. 358J 

... 358-2089 

22 .... 

... 23 . 

.2-3464 

40. 

.. 4772 

... 477-6119 

23.... 

... 2 .',. 

.2-4520 

50. 

.. 597 

... 597-0149 

24.... 

.. .2.1. 

.2-5586 

60. 

.. 7162 

... 716-4179 

26.... 

.. .2g. 

.2-6662 

70. 

.. 8352 

... 836-8209 

2G.... 

...2J. 

.2-7718 

80. 

.. 9651 

... 96.5-22.39 

27.... 


.2-8785 

90. 

..10742 

.. .1074-6269 

Qrs. 






1.... 

...3 . 

.2-9851 

100. 

..1194 

...1194-0298 

2.... 

...6 . 

.5-9701 

200. 

..2388 

.. .2388-0597 

3.... 

...9 . 

.8-9552 

300. 

..35821 

.. .3582-0895 
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S|). Or. ’940. 

11-9149 Gallons to 1 (!wt. 238-2979 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

1., 

. f 

. -1004 

2.. 

. 1. 

. -2128 

3 


. •3191 

4 .. 


. -42.55 

5.. 

1 

. *5319 

6.. 

r. 

. -0383 

7.. 

3 

. -7447 

8.. 

7 

. H • 

. -8511 

9.. 

.1 . 

. -9574 

10 .. 

.11. 

.1-0638 

11 .. 

.u. 

.1-1702 

12 .. 

.n. 

.1 ‘2700 

13.. 

.... li; 


14., 

. 1 .' 

.1-4894 

15.. 

. 15 . 

.1*5957 

10 .. 

.!?• 

.1-7021 

17.. 

.15- 

.1-8085 

18,. 

.1^. 

.1-9149 

19.. 

9. 


20 .. 

. 21 . 

.2-1277 

21 .. 

.•-•2}. 

.2-2340 

22 .. 

. 23 . 

.2.3401 

23.. 

.2.'.. 

2‘44riK 

24.. 

.2}, 

. 2 - 5 . 5.32 

25. 

.2| 

.2-0596 

26, 

.2| 

.2-7660 

27. 

.21 

.2-8723 

Qrs. 



1. 

.3 

.2-9787 

2. 

.6 

. 5-9574 

3. 

.81 

...8-9362 


Gallons. 


1 . 

2 . 

3. 

4. 
.'). 
0 . 

7. 

8 . 

9. 
10 . 
11 . 
12 . 

13. 

14. 
].'). 

10 . 

17. 

18. 

19. 

20 . 
.30. 
40. 
50. 
00 . 
70. 
80, 
90 


23’.... 

3,5J.... 

475.. 

595.. 

71.',.. 

H. 3».. 
9.5^. 

1071.. 

1191.. 

1311.. 
143 .. 

I, 54’. 
lOGj.. 
178».. 

1901.. 

202 . 1 .. 
2l4.i.. 


2 .^ 81 ., 

3.57.1.. 
47ci.. 

59.52.. 

7141.. 
8.34 ., 


....10721.. 


11-9149 
23-8298 
. 35-7447 
. 47-0596 
. 59-6745 
. 71-4894 
. 83-4012 
. 95-3191 
. 107-2340 
. 119-1489 
. 131-0038 
. 142-9787 
. 1.54-89.36 
. 1G0-80.S5 
. 178-72.34 
. 190-0383 
. 202-5.532 
. 214-4681 
. 826-3830 
. 2.38-2979 
. .367-4468 
. 476-5957 
, 696-7447 
. 714-8936 
. 834-0425 
. 9,53-1915 
..1072-3401 


100 . 

200 . 

300. 


.11911....1191-4894 
.2383 ....2382-9787 
. 35744 ... .3574-4681 
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OIL TRADE CALCULATOR 


S]). Gr. -m. 

11'8806 Gallons to 1 Cvvt. 237'7919 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 

Gallons. 

1. 

1 

. 1062 

1. 

.. 115 

... ll-88!)6 

2. 

1 

. 4 

. ’2123 

2. 

.. 233 

... 23-7792 

3. 

ft 

. -3185 

3. 

.. 355 

... 35-6688 

4.' 

ft 

.... *4240 

4. 

.. 47 ;, 

... 47-.5.584 

5, 

1 

. -5308 

5. 

.. ,591 

... 59-4480 

6. 

s 

.-esGo 

6. 

.. 7li 

... 71-3.370 

7. 

ft 

. -7431 

7, 

.. 83| 

... 8.3-2272 

8. 

7 

. -8403 

8. 

.. 95 ; 

... 95-1168 

9 

1 

. ‘0554 

0. 

.. 107 

... 107-0064 

10. 

.1 

.1-0610 

10. 

.. 118; 

... 118-.S960 

11. 

.li 

.1-1677 

11. 

.. 1.303 

... 130-78.56 

12. 

.1] 

.1-27.3!) 

12. 

.. 1125 

... 142-6752 

13. 

.15 

.1-3800 

13. 

.. 1.545 

... 1,54-5648 

M.. 

.1.',. 

.1-4862 

11. 

.. 1661 

... 166-4543 

in 

1'^ 

*5024 

15. 

.. 1785 

... 178-34.39 

ifi.. 

. 13 . 

.1-6085 

16. 

.. 190| 

... 190-2.3.35 

17.. 

. 13 

.1-8047 

17. 

.. 202> 

... 202-1231 

18. 

. n 

.1-0108 

1.8. 

.. 214 

... 214-0127 

1!). 

...<..2 

.2-0170 

19. 

.. 225 ;. 

... 225-9023 

20.. 

. 21 . 

.2-1231 

20. 

.. 2,373 

... 2,37-7919 

21.. 

. 21 . 

.2-2203 

30. 

.. 3.563 

... .356-6879 

22.. 

. 25 . 

.2-.3355 

40. 

.. 4755 . 

... 475-5839 

23.. 

. 21 . 

.2-4416 

,50. 

.. 5941 

... .594-4798 

24.. 

. 2 ;,. 

.2-.5178 

60. 

.. 7135 . 

... 713-3758 

25.. 

.2|. 

.2-0539 

70. 

.. 832J. 

... 832-2718 

26.. 

. 23 . 

.2-7601 

80. 

.. 951;. 

... 951-1677 

27.. 

.2|- 

.2-8662 

90. 

..1070‘. 

...1070-0637 

Qrs. 

1.. 

.3 . 

.2-9724 

100. 

..1189 

.. .1188-9597 

2.. 

.6 . 

.5-9448 

200. 

.. 2377 ;. 

.. .2377-9193 

3.. 

. 85 . 

.8-9172 

300. 

..3560;. 

...3666-8790 

— 

— .. 

-- — 

_ — 

-- 

-- --- 
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Sp. Or. 'Oil. 

]1'864') (iidloiiR to 1 Cwt. 237’2881 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallon.s. 

1.... 

1 

... 

. -1059 

1.. 

.. 11’. 

... 11-8644 

2.... 

1 

... 4- 

. -2119 

2. 

.. 2.3i 

... 23-7288 


R 

... 

. -3178 

3.. 

.. .3.0g. 

... 3.0-,0932 

4.... 

... 

. •42.37 

4.. 

.. 47.1. 

... 47-4.076 

.5.... 

1 

. -.0297 

5.. 

.. ml 

... ,09-,3220 

0.... 

L 

... g. 

.-laoe 

6.. 

.. 71’. 

... 71-1864 

7.... 

... 4 . 

. -7415 

7.. 

.. 83 . 

... 8,3*0,008 

8.... 

7 

... f. 

. '8475 

H.. 

.. 94’. 

... 94-9152 

9 . . . . 

...1 . 

. •9.031 

9.. 

,. 1063. 

... 106-7797 

10.... 

...1 . 

.1-0.093 

10,. 

.. 118^ 

... 118-6141 

11.... 

...ij. 

.I-16.02 

11.. 

.. 1.30.',. 

... 1.30-,0085 

12.... 

...1'. 

.1-2712 

12.. 

.. 1423. 

... 142-.3729 

13.... 


.1-3771 

13.. 

.. 1 . 013 . 

... 154-2373 

14.... 

...u. 

.1-4H;30 

14.. 

.. 166'. 

... 166-1017 

l.A.... 

• • ■ 1 H • 

.l-.08'.iO 

1.0.. 

.. 178 

... 177-9661 

1«.... 

...Uf. 

.1 -6949 

16,. 

.. 189’. 

... 189-8,305 

17.... 

...l-‘. 

.1-8(K»8 

17. 

.. 2013 

... 201-6949 

J8 

|7 

I'V.OOS 

18 


J3|].‘VW3 

•19.... 

0 

.20127 

in. 

mii. 


20.... 

...21. 

.2-1186 

20. 

.. 2.373 

... 2.37-2881 

21.... 

...2i. 

.2-2246 

30. 

.. .3.0.0’ 

... .3.0,0-9322 

22.... 

.. .2g. 

.2-3305 

40. 

.. 4745 

... 474-5763 

23.... 

...21. 

.2-4361 

.00. 

.. 69.33 

... 693-2203 

21.... 

...21. 

.2-542.1 

60. 

.. 711’ 

... 711-8644 

20,... 

...21. 

.2-6483 

70. 

.. 830), 

... 830-6086 

26.... 

...2^ 

.2-7542 

80. 

.. 949’ 

... 949-1526 

27.... 

...21. 

.2-8602 

90. 

.. 10673 

...1067-7966 

Qrs. 






1.... 

...3 . 

.2-9661 

100. 

..11861 

...1186-4407 

2.... 

...51, 

.5-9.322 

200. 

..2372’ 

.. .2372-8814 

3.,.. 

...81. 

.8-8983 

300. 

...3559§ 

.. .3059-3220 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Gr. '946. 

11-8393 Gallons to 1 Cwt. 236-7865 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1. 

1 

. -1057 

1.. 

.. 11’. 

.. 11-8.393 

2. 

_1_ 

. -2114 

2.. 

.. 2 . 33 . 

.. 23-6786 

3. 


. -3171 

3.. 

.. 35,1. 

.. .35-5180 

4.' 

R 

. -4228 

4.. 

., 47J. 

.. 47-.3573 

5. 

1 

. -.5285 

5.. 

.. , 591 . 

.. 59-1966 

6. 

5 

. -6,342 

6.. 

.. 71 . 

.. 71-0,359 

7. 

a 

. -7400 

7.. 

.. 82’. 

.. 82-8753 

8. 

_7_ 

. -81.57 

a.. 

.. 943 . 

.. 94-7146 

9. 

.1 

. -9511 

9 .. 

.. 1061. 

.. 106-5539 

10. 

.1 

.1-0.571 

10 ,. 

.. ]18». 

.. 118-3932 

11. 

. IJ 

.1-1628 

11 .. 

.. 1.30j. 

.. 1.30-2326 

12. 

.Ij 

.1-2685 

12 ,. 

.. 1421. 

.. 142-0719 

13. 

. 1 jj 

. 1-3742 

13.. 

.. 1 , 5 . 35 . 

.. 1.53-9112 

11. 

. 11 

.1-4799 

14.. 

.. I 6 . 53 . 

.. 165-7505 

15. 

. 15 

.1-.58,56 

15.. 

.. 1773 , 

.. 177-5898 

16. 

.IJ 

.1-6913 

16.. 

.. 1892. 

.. 189-4292 

17. 

.1J 

.1-7970 

17.. 

.. 2011, 

.. 201-2685 

18. 

. 1J 

. 1-9027 

18.. 

.. 213’. 

.. 21.3-1078 

19. 

_•. .2 

. 2-00.85 

19.. 

.. 225 . 

.. 221-9471 

20. 

. 2J| 

. 2-1142 

20.. 

.. 2363. 

.. 236-7865 

21. 

. 2.1 

. 2-2199 

,30.. 

.. 3.5.51. 

.. .350-1797 

22.. 

. 23 

. 2-,32-56 

40.. 

,. 47,32. 

.. 47,3-5729 

23.. 

. 23 

. 2-4313 

,50.. 

.. ,592 . 

.. 691-9662 

24.. 

. 2J 

. 2-.5.370 

60.. 

.. 710’. 

.. 710-3594 

25.. 

. 23 

.2-6127 

70.. 

.. 8283 . 

.. 828-7526 

26.. 

. 22 

.2-7484 

80.. 

.. 947’. 

.. 947-1459 

27.. 

. .21 

.2-8.541 

90.. 

..106.51. 

..1065-5391 

Qrs 






1.. 

.3 

.2-9598 

100.. 

..Iia3’. 

..1183-9323 

2.. 

.5| 

..5-9197 

200.. 

..23675. 

..2367-8647 

3.. 

.8| 

.8-8795 

300.. 

.., 35513 . 

. .3551-7970 






















OIL TRADE CALCULATOR 
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Sp. Gr. '948. 

11'8143 Gallons to 1 Cwt. 236 2869 Gallons to I Ton. 


Lbs. 


(Jalloiis. 

t\vts. 


Gallons. 

1.. 

1 

. -1055 

1.. 

■ 115. 

.. 11-8143 

2.. 

1 

. 4 • 

. -2110 

2. 

• 23^ 

.. 23-6287 

3.. 

:i 

. -3165 

3.. 

. 35.',. 

.. 35-4430 

4.. 

n 

. -4219 

4.. 

. 47i. 

.. 47-2574 

D.. 

. 

. -5274 

5.. 

. 59i. 

.. 59-0717 

6.. 


. 6329 

6.. 

. 705. 

.. 70-«861 

7.. 

3 

. -7384 

7.. 

. 82i>. 

.. 82-7004 

8. 

7 

. -8439 

8.. 

. 91.'.. 

.. 94-5148 

<) 

1 . 

. -9491 

9.. 

. 1062. 

.. 106-3291 

10. 

.1 . 

.10548 

10.. 

, 1I8J. 

.. 118-1435 

11. 

.IJ. 

.1-1603 

11.. 

. 130 . 

.. 129-9578 

12. 

.1,1. 

.1-2658 

12.. 

. 141:,'. 

.. 141-7721 

13. 

.lij. 

.1-3713 

13,. 

. 1535. 

.. 153-5865 

14. 

.M. 

.1-4768 

14.. 

. 1655. 

.. 160-40t)8 

15. 

.li- 

.1-5823 

15.. 

. 177J. 

.. 177-2152 

16. 

.IJ 

.1-6878 

16.. 

. 189 . 

.. 189-0295 

17. 

.11 

.1-7932 

17.. 

. 2005 . 

.. 2C0-8439 

18. 

.i; 

.1-8987 

18.. 

• 2125 . 

.. 212-6582 

19 

.2 

.2 0012 

19.. 

. 224J. 

.. <224-4726 

20. 

.21 

.2-1097 

20.. 

.. 2361. 

.. 236-2869 

21. 

.21 

.2-2152 

30.. 

. 3545 . 

.. 354-4301 

22. 

.2il 

.2-3207 

40.. 

.. 4725 . 

.. 472-5738 

23. 

.22 

.2-4262 

50.. 

.. 090J. 

.. 690-7173 

21. 

.2), 

.2-5316 

60.. 

.. 7085. 

.. 708-8608 

25. 

.22 

.2-6371 

70.. 

..827 . 

.. 827-0042 

26. 

.2i 

.2-7426 

80.. 

.. 9455 . 

.. 946-1477 

27. 

.2| 

.2-8481 

90.. 

..1063i. 

..1063-2911 

Qis. 






1. 

.3 

.2-9536 

100.. 

..1181|. 

..1181-4346 

2. 

.65 

.5-9072 

200.. 

..23621. 

. .2362-8692 

3. 

.8| 

.8 8603 

300.. 

.. 35445 . 

..3544-3038 
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OIL TRADE CALCULATOR 


S]). Clr. 'UOO. 

11'7895 Gfillotis to 1 Cwt. 235'7895 Gallons to 1 Ton. 


Lbs, 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1.... 

1 

... 

. -1003 

1.. 

.. 115 . 

... 11-7805 

2..., 

1 

. . . 4 . 

. -2105 

2.. 

.. 23g. 

... 23-5780 

;l... 

a 

... H • 

. '31,58 

3.. 

.. 352. 

... 3,5-3684 

.,. 

a 

... 

. '1210 

1.. 

.. 471. 

... 47-1570 

6.... 

... . 

. ',5263 

5.. 

.. 50 . 

... 58-0474 

6.'... 

... H. 

. '6316 

6,. 

.. 70';. 

... 70-7368 

7.... 

a 

... 

. -7368 

7., 

.. 82.1. 

... 82-5263 

8.... 

7 

... 

. '8121 

H.. 

.. 012. 

... 01-31,58 

9.... 

...1 , 

. •!M7.1 

0 .. 

.. 1061 . 

... 106'1053 

10 .... 

...1 . 

.1-0.526 

10 ., 

.. 117,1. 

... 1I7'.8047 

11.... 

...11. 

.1 •1,570 

11 .. 

.. 1202. 

... 120-6.842 

12.... 

...ij. 

.1-2632 

12 .. 

.. nil. 

... 111-17.37 

13,,.. 

...IJ. 

.1'368.1 

13.. 

.. 1 . 53 , 1 . 

,.. 1.53-2632 

11 

1.1 

.117:17 

11.. 

15.. 

.. 165 , 
.. 1761. 

... 165-0,526 
... 176-8421 

1,').... 

. . . Ijl . 

.1-5780 

16.... 

...11. 

.1-6842 

16.. 

., 1,882. 

... 188-6316 

17.. . 

...1?. 

.1-7805 

17.. 

.. 2002. 

... 200-4210 

18.... 

...i;. 

.1-8047 

18.. 

.. 212]. 

... 212-2105 

1'.).... 

'..,2 . 

.2'0(H)0 

10., 

..221 . 

... 224-(KK)0 

20.... 

...21. 

.2-1053 

20.. 

,. 23.5->. 

... 23.5-7805 

21.... 

...2.1. 

.2-2105 

30.. 

..-3,532. 

... 3,53-6842 

22.... 

...21 

.2'.31,58 

40.. 

,. 471-2. 

... 471-.5789 

23.... 

9 a 

• • •‘“8 • 

.2-4210 

,50.. 

.. 5801. 

.,, ,580-4737 

21.... 

.2.1 

.2-,5263 

60.. 

., 7072. 

... 707'.3684 

25.... 

...2g. 

.2-0316 

70.. 

.. 82,51. 

... 825-26.32 

26.... 

...22. 

.2-7.368 

80.. 

.. 0431. 

... 043-1,570 

27.... 

...21 

.2-8421 

00.. 

..1061 . 

...1001-0.526 

Qrs. 






1.... 

...3 . 

.2-9474 

100.. 

..1179 . 

.. .1178-9474 

2.... 

...51. 

.5-8947 

200.. 

.. 23577 . 

.. .2367-8947 

3.... 


.8-8421 

300.. 

..35361. 

,. .3536-8421 
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Sp. Gr. •!)52. 


11-7647 Gallons to 1 (Xvt. 


Lbs. 


Gallons. 

1.. 

. 

. -10.50 

2. 

j 

. -2101 

3., 

;s 

. -3151 

4., 

:i 

. H 

. -4202 

5.. 

_^ 

. -5252 

6.. 

_j>_ 

. -6302 

7.. 

_^ 

. -7353 

8.. 

. 1 

. -8403 

9.. 

. 1 

. -9451 

10.. 

.1 

.1-0.501 

II.. 

.1 J 

.1-1,5.55 

12.. 

. ij 

.1 2605 

13.. 

... 13 

.1-36.55 

14.. 

.1 

.1-4706 

15.. 

. 1 ^ 

.1-5756 

16.. 

. \l 

.1-6807 

17.. 

.J3 

.1-7857 

18.. 

.15 

.1-8908 

19.. 

.2 

.1-9958 

20.. 

.2J 

.2-l(X)8 

21.. 

.2i 

.2-2059 

22.. 

.21 

.2-3109 

23.. 

.23 

.2-41C4) 

24.. 

.2.1 

.2-5210 

25.. 

• 

.2-6260 

26.. 

.2| 

.2-7311 

27.. 

.2| 

.2-8361 

Qrs. 



1... 

.3 

.2-9412 

2.. 


.5-8823 

3.. 

.85 

.8-8235 


235-2641 Gallons to 1 Ton. 


Owts. Gallons. 


1., 

.. 113 

... 11-7617 

2. 

.. 23,1 

... ‘.3-5294 

3.. 

.. 3.51 

... 3.5-2941 

4.. 

.. 47 

... 17-0,588 

5.. 

.. 585 

... ,58-82.35 

6., 

.. 705 

.,. 70i5882 

7., 

.. 825 

... 82-3529 

8 .. 

.. 941 

.., 94-1176 

9.. 

,. 1055 

... 105-8823 

10., 

.. 1171 

... 117-6471 

II.. 

.. 1295 

... 129-1118 

12.. 

.. 1415 

... 141-1765 

13., 

., 153 

... 152-9412 

14.. 

.. 1013 

... 161-7059 

15.. 

.. 176,1 

... 176-4706 

16.. 

.. 1881 

... 188-23.53 

17.. 

.. 2(K) 

... 200 0000 

18.. 

.. 2113 

... 211-7647 

19,. 

.. 223.', 

... *223-5294 

20.. 

.. 2351 

... 23.5-2941 

.30.. 

.. 3,53 

... 3,52-9412 

40.. 

.. 4705 

... 470-5882 

50.. 

.. 5881 

... 588-2353 

60.. 

.. 7055 

... 705-8823 

70., 

.. 8235 

... 823-5294 

80.. 

.. 9411 

... 941-1765 

i;o.. 

.,10585 

...1058-8235 

100.. 

..1176.5 

...1176-4706 

200.. 

. .2.353 

,. .2352-9412 

300.. 

..35295 

...3529-4118 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Gr. 

II'TIOO Gallons to 1 Cwt. 


Lbs. 


Gallons. 

1. 

. 1. 

. -1048 

2. 

. J-- 

. •20.tG 

3. 

li 

. 8 • • 

. ■3146 

4'. 

:i 

. 8 • • 

. -1193 

5. 

1 

. •5241 

G. 

r. 

. -6289 

7. 

a 

. 4 ■ • 

. -7337 

8. 

. 1 .. 

. -8386 

9.. 

.1 .. 

. -9434 

10. 

.1 .. 

.1-0482 

11. 

.u-. 

.1-1530 

12, 

.11-- 

.1'2579 

13. 

.1J-- 

.1-3627 

11. 

. 

.1-4675 

15.. 

. n-- 

.1-5723 

16. 

. i§-. 

.1-6771 

17. 

. ii- 

.1-7820 

18. 

. n-- 

.1-8868 

19. 

.2 .. 

.1-9916 

20. 

.21-. 

.2-0964 

21. 

.21.. 

.2-2013 

22. 

.21.. 

.2-3061 

23. 

.21.. 

.2-4109 

24. 

. 2’.. 

.2-5157 

25. 

.2^. 

.2-6205 

20. 

.2|.. 

.2-7264 

27. 

.2|.. 

.2-8302 

Qrs. 



1.. 

.2i.. 

.2-9360 

2.. 

.5i.. 

.5-8700 

3.. 

.8}.. 

.8-8060 


•964. 

234'8008 Gallons to 1 Ton. 


Cwts. 


Gallons. 

1.. 

• 111 

... 11-7400 

2.. 

. 23> 

... 23-4801 

3.. 

. 35J 

... 35-2201 

4.. 

. 47 

... 46-9602 

5.. 

. 58| 

... 58-7002 

0.. 

. 70.1 

... 70-4402 

7.. 

• 82S 

... 82-1803 

8.. 

• 935 

... 93-9203 

9.. 

. 1055 

... 106-6604 

10.. 

• 1171 

... 117-4004 

11.. 

. 1295 

... 129-1405 

12.. 

• 1405 

... 140-8805 

13.. 

• 1521 

... 152-0205 

14.. 

• 1645 

... 161-3606 

15.. 

■ 1765 

... 176-1006 

16.. 

■ 1875 

... 187-8407 

17.. 

. 1991 

... 199-6807 

18.. 

• 2111 

... 211-3207 

19.. 

. 223 

... 223-0608 

20.. 

. 2345 

... 234-8008 

30.. 

: 3521 

... 352-2013 

40.. 

. 4691 

... 469-6017 

60.. 

. 587 

... 587-0021 

60.. 

• 7041 

... 704-4025 

70.. 

. 821} 

... 821-8029 

80.. 

. 9391 

... 939-2033 

90.. 

.1056} 

...1056-6038 

100.. 

.1174 

...1174-0042 

200.. 

.2348 

.. .2348-0084 

300.. 

.3622 

.. .3622-0126 
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S)). Gr. ’1)50. 

ll'715Ei Giillons to 1 Cvvt. 231‘30!)(> Giillous to 1 Ton. 

' Ijbs. 

1. 

1 

Gallons. 

. -1010 

(Svts. 

1. 

.. Ilf 

Gallons. 

... 11-71.55 

! 2. 

1 

. 4 

. •20112 

2. 

.. 235 

.,. 23-1310 

! 3. 


. •3138 

o . 

., 3.5' 

... 3.5-1464 

t. 


. -4181 

1. 

.. 465 

... 40-8610 

5. 

1 

. -523') 

5. 

.. 58-5 

... ,58-.5771 

«. 


. -6276 

6.. 

.. 70.1 

... 70-2020 

7. 


. -7322 

7. 

.. S2 

... 82-(K)84 

8. 

7 

. -83(18 

s. 

.. 033 

... 0:i-7238 

!t. 

.1 

. -0111 

0. 

.. 10.5.', 

... 10.51.303 

i 10. 

.1 

.1-0161.1 

10,. 

.. 1171 

... 117-1.548 

' II. 

.U 

.1-1506 

11.. 

.. 1385 

... 128-8703 

12. 

.u 

.1-2.552 

12.. 

.. 1105 

... I40-.58.58 

]:3. 

. n 

.1-3508 

13.. 

.. 1521 

... 1,52-.3012 

11. 

.1.1 

.1-4011 

11.. 

.. 101 

... 101-0167 

l.l. 

.i; 

.1-.560O 

15., 

.. 17.53 

... 17,5-7322 

10. 

. 

.1-0736 

10.. 

,. 187.'. 

... 187-4477 

17. 

. 

.1-7782 

17.. 

.. 100' 

... 100-1632 

18. 

. n 

.1 -8828 

18.. 

,. 2105 

... 2I0-H787 

10. 

.2 

.1-0871 

10.. 

,. 2225 

... 222-5011 

20.. 

2' 

.2-0020 

20.. 

.. 2311 

... 231-3006 

21. 

.21 

.2-1060 

30.. 

.. 351.', 

... 351-1011 

22. 

91 

.-^4 

.2-3012 

10.. 

.. 1085 

... 168-0102 

23.. 

.2'* 

.2-10.50 

50., 

.. 58.53 

... 585-7711 

21.. 

_2i_ 

.2-5l(.)5 

00.. 

.. 7025 

... 702-0289 

25. 

.05 

.2-6151 

70.. 

.. 820' 

... 820-0837 

26. 

.23 

.2-7107 

80.. 

.. 0.371 

... 'J37-2385 

27. 

.25 

.25 

.2-8213 

00.. 

..10515 

...1054-3033 

Qrs. 

1. 

.2-0289 

100.. 

.,1171.1 

...1171-5181 

2.. 

.55 

.5-8577 

200.. 

..23135 

.. .2313-0062 

3.. 

.83 

.8-7806 

300.. 

..35115 

.,.3614'6143 

_ _ . 

__ _ 

__ 

- 


-- 


U 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Bp. Or. -058. 

11'6910 Gallims to 1 Cwt. 233'820.j Gallons to 1 Ton. 


Ll)s. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1.... 

1 

. -lOll 

1.. 

. 11? . 

.. 11-6910 

2.... 

1 

. -aiBS 

2. . 

• 233 . 

.. 23-3820 

3 .... 


. -3131 

3 .. 

. 351. 

.. 35-0731 

'■1... . 

•A 

. -1175 

4 .. 

. 46?, 

.. 46-7641 

5.... 

1 

. -5219 

5 .. 

. 581. 

.. 58-4,551 


?) 

... 

. -6203 

6.. 

. 70’. 

.. 70-1461 

7.... 


. -7307 

7., 

• «15. 

.. 81-8372 

H.. 

7 

. -8351 

. 

. 93,',. 

.. 93-5282 

9 .... 

...1 . 

. '9395 

9. . 

. 105'i. 

.. 105-2192 

10.,.. 

...1 , 

. 1'0138 

10.. 

. 1161. 

.. 116-9102 

11.... 

...1'. 

. 1-H82 

11.. 

• 12«1. 

.. 128-6012 

12.... 

....i,L 

. 1-2526 

12.. 

. 110?. 

.. 140-2923 

13.... 

...Al 

.1-3570 

13.. 

. 152 . 

.. 151-9833 

11..., 

....1.1. 

. 1-4614 

14.. 

. 1631, 

.. 163-6743 

15.... 

....15, 

. 1-5658 

15.. 

, 1755 . 

.. 175-3653 

16.... 

.1^. 

. 1-6701 

16.. 

. 187 . 

., 187-0.564 

17,.,. 

....If. 

. 1-7746 

17.. 

. 198|. 

., 198-7474 

18,,.. 

...,15. 

. 1-8789 

18,. 

. 210.1. 

.. 210-4384 

19.... 

,,..2 . 

. 1-9833 

19.. 

. 222'. 

.. 222-1294 

20.... 

..,.2i. 

. 2-0877 

20.. 

. 2331. 

.. 233-8205 

21.... 

....2i. 

. 2-1921 

SO., 

. 350?. 

.. 350-7307 

22.... 

..,.21. 

. 2 2964 

40.. 

. 4671 . 

.. 467-6409 

23.... 

....21. 

. 2-4008 

50.. 

. 5841. 

.. 584-5511 

21.... 

....2.1. 

. 2-5052 

60.. 

. 701 j. 

.. 701-4614 

25..., 

,...21. 

.2-6096 

70.. 

. 818|. 

.. 818-3716 

26.,., 

....2t. 

.2-7140 

80.. 

. 935i. 

.. 935-2818 

27.... 

Qrs. 

... 25 . 

. 2-8181 

90.. 

.1052.?. 

..1052-1921 

1 .... 

....2?. 

. 2-9228 

100.. 

.11691. 

..1169-1023 

2.... 

....51. 

.5-8455 

200.. 

.23381. 

. .2338-2046 

3.... 

....8|. 

. 8-7683 

300.. 

..35071. 

.. .3507-3069 
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Sp. Or. -900. 

1] '6667 Gallons to 1 Cwt. 233’3333 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. ' 

Cwts. 


Gallons. 

1 . 

... h- 

. ■1012 

1 .. 

.. lit 

... 11-6667 

2 . 

... , 1 .. 

. -aiso 

2 .. 

,. 23t 

... 23-3.3.33 

3. 


. -3125 

3,. 

,. 35 . 

.,. 35-0000 

4 . 

... 'K . . 

. -4167 

1 .. 

.. -let 

,.. 46-6667 

5. 

1 

. -oais 

5,. 

.. ,58:3. 

... 58-3333 

6 . 

5 

... g . . 

. -62.50 [ 

0 .. 

.. 70 . 

... 70-OHOO 

7. 

R 

. . . 4 . . 

. -7292 ; 

7.. 

.. bl-t 

.,. 81-6667 

8 .... 

7 

... ,i . . 

1 r> 

. -8333 

tS.. 

.. 9,-!3. 

... 93-3,333 

' 9.... 

. -9375 

9,. 

.. 105 

... 105-0fl(K) 

i 10 .... 

...1 .. 

.1-0117 

10 .. 

.. 116t 

... 116-6667 

i 11.... 

... 1 '.. 

. 1-11,58 

II., 

.. 1283 

... 128-333,3 

12 .... 

...l.l.. 

. r 20 (H) 

12 .. 

.. 110 

... 140-0000 

: 13,... 

...n.. 

. 1-.3512 

13. 

.. lOiS 

... 151-6061 

i 11 .... 

... 1 . 1 .. 

. l-l.58i 

11 . 

.. 1633 

... 163-3333 

; 15.... 

. 1 

. 1-0625 

15. 

.. 175 

... 175-0000 

I 16..,. 

...It 

. 1-6067 

16. 

.. 1863 

... 18G‘GCC7 

i 17.... 

...IJ. 

. 1-7708 

17. 

., 198-3 

... 198-3333 

j 18.... 

... 15 . 

. 1-8750 

18. 

,. 210 

... 2I0-(KK)0 

, 19.... 

... 2 

. 1-9792 

19. 

.. 2215 

... 221-6667 

20 .... 

... 2 !,. 

. 2-08,33 

20 . 

. . 2333 

... 2.33-3333. 

21 .... 

... 2 ,; 

. 2-1875 

30. 

.. 3,50 

... 350-0000 

22 .... 

... 21 . 

. 2-2917 

40. 

.. 1663 

... HiG'UGGT 

i 23..., 

... 21 . 

.2-39,58 

50. 

.. ,5833 

... .583-3333 

; 21 .... 

..., 2 .',. 

. 2-5000 

60. 

.. 700 

... 7(K)-0000 

25.... 

..., 2 t 

.2-6012 

70. 

.. 8163 

... 810-0667 

! 26.... 

.... 2 :;. 

.2-7083 

80. 

.. 9333 

... 933-3333 

; 27..,. 

QIU 

. . . .W] (• 

. 2-8125 

90. 

..1050 

...1050-0000 

i Qrs. 




...1166 6667 

! ].... 

.... 21 . 

. 2-9167 

100 . 

..11663 

1 2..., 


. 5-8333 

200 . 

. .23333 

.. .2;333-3333 

i 3.... 

....8». 

. 8-7500 

300, 

. .3500 

.. .35(K)-0000 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Gr. •y62. 

11-6424 Gallons to 1 Cwt. 232-8182 Gallons to 1 Ton. 


liia. 


1 

(Jallojihj. ! 

Cwls. 


Gallons. 

1 .... 

1 

. -103') ■ 

1... 

11-5. 

.. 11-6424 


1 

. -2071) 

2... 

231. 

.. 23-2848 

3.... 

\ 

. -3118 ; 

3... 

,345. 

.. 34-1)272 

1 4... 

•A 

. -41.58 i 

4... 

465. 

... 46-50‘J6 

.I.... 

1 

. -511)7 ‘ 

5... 

,581. 

... 58-2121 

1 6, ... 

r> 

. -62.'17 ' 

6... 

61)5. 

... 61)-8515 

i 7.... 

•A 

. -7276 

7... 

81.1. 

... 81-41)0'J 

i 8... 

7 

. -831)) 

8... 

1)3'. 

... 1)3-131)3 

! 

7 

. -1)355 

D... 

101;;. 

... 101-7817 

i in... 

.. 1 

.1-031)5 

10... 

1162. 

... 116-4241 

i 11... 

... li 

.1-1134 

11... 

1285. 

... 128-0665 

! 12... 

. . 11 

.4-2474 

12... 

131)1*. 

... 1311-7081) 

1 13.... 

1 ^ 

. 1-3513 

13... 

1515. 

... 151-3513 

' 14.... 

....1.1 

. 1-15.53 

14... 

163 . 

... 102-'J1)38 

' 13... 

....1.1 

.1-651)2 - 

15... 

1745. 

... 174-6362 

i 16.... 

...Al 

.1-6032 

16.. 

1861 • 

... 186-2786 

’ 17... 

....IJ 

.1-7671 : 

17.. 

11175. 

... 1'J7-‘j210 

18... 

..••IS 

. 4,8711 : 

18.. 

201)5 . 

... 2011-5634 

111... 

....2 

. 1-1)750 ' 

11).. 

2211. 

... 221-2058 

20... 

...2' 

. 2-071)0 

20.. 

2325. 

... 232-8482 

21... 


. 2-1821) : 

30., 

341)1 

... 31'J-2723 

22... 

V 

.. .2-2861) ■ 

40.. 

465.-; 

... 465-6065 

23... 

....2S 

. 2-31)0,8 ' 

,50.. 

582* 

... ,582-1206 

24... 

....2.1 

. 2-11)48 ' 

60.. 

61)81 

... 0‘J8-54-47 

25... 

....2S 

. 2-51)87 

70.. 

815 

... 814-11688 

26... 

....2J 

.2-7027 ; 

80.. 

0315 

... ‘J31-3029 

27... 

....21 

.2-8066 , 

‘JO.. 

10175 

...1047-8170 

Qra. 






1 ... 

....25 

.2-1)106 

UK).. 

11641 

.. .1164-2412 

2... 

....55 

. 5-8212 

200.. 

2328J 

. . .2328-4823 

3.. . 

....8J 

. 8-7318 

300.. 

311)21 

4 

.. .3402-7235 
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Sp. Or. -964. 

11-6183 Gallons to 1 Cwt. 232-3651 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 

1.. 

1 

Gallons. 

. -1037 

tlwte. 

1. 

• 115- 

Gallons. 

... 11-6183 

2.. 

1 

. -2075 

2 

. 2.3>. 

... 23-2365 

3.. 

_1_ 

. -3112 

3 . 

. . 345 . 

... .31-8.548 

4. 

:t 

. -4149 

4 . 

, 46,'.. 

... 46-4730 

5 

1 

. -5187 

5 . 

- -wi. 

... 58-0913 

6. 

5 

. K 

. -6221 

6. 

. 69?. 

... 69-^()95 4 

7. 

» 

. -7261 

7 

. 81?. 

... 81-.3278 

8. 

7 

. -8299 

H. 

. 9,3 

... 92-9161 

9. 

7 

. -93,36 


. 101-1. 

... 101-,5613 

10. 

.1 

.1-0373 

10 

. 1161. 

... 116-1826 

II. 

1 1 

. Mill 

11 . 

. 127? 

... 127-8008 

12, 

.|i 

.1-2118 

12 . 

. 139? 

... 1.39-4191 

13, 

1 ■' 

.1-3485 

1 . 3 . 

. 151 

... 151-0373 

14. 

.1.1 

.1-4523 

11 . 

• 1021; 

... 162-65.56 

15. 

. u 

.1-.5560 

15, 

■ 174', 

... 174-27.39 

16. 

...... 1 H 

. 1 - 6.597 

16. 

. 1851 

... 18,5-8921 

17. 

. IJ 

.1-7635 

17. 

. 197.1 

... 197-5101 

18. 

1 ’ 

.*8 

.1-8072 

18, 

. 2091 

... 209-1286 

19. 

.2 

.1-9709 

19. 

. 220? 

... «20-7469 

20. 

. 21 

.2-0747 

20. 

. 232? 

... 232.36,51 

21. 

.21 

.2-1781 

30. 

. .348.1, 

,.. 348-5177 

22. 

.21 

.2-2822 

1 40. 

. 464? 

... 461-7.303 

23. 

03. 

.2-38.59 

: .50. 

. .5805 

... ,580-9129 

24. 

.2.1 

.2-4896 

60. 

. 6971 

... 097-09.54 

25. 


.2-5931 

i 70. 

. 81,3j 

... 81.3-2780 

26. 

. 2 ? 

.2-6971 

■ 80. 

. 9291 

... 929-4606 

27. 

. 2 ? 

.2-8008 

- 90. 

.1045? 

...1015-64.31 

Qrs. 

1 . 

. 25 

.2-9016 

100 . 

.11615 

...1161-8257 

2 . 

.51 


200 . 

.2323? 

.. .2323-6514 

3. 

.8“ 

.8-7137 

» 

300. 

.34851 

.. .3485-4772 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Gr. -900. 

11 -5942 Gallons to 1 Cwt. 231 -8841 Gallons to 1 Ton. 


Llis. 

1. 

1 

Gallons. 

.. -lOK 

Cwts. 

1.. 

• lit 

Gallons. 

.. 11-5942 

2. 

. -} 

. -2070 

2.. 

. 23J. 

.. 23-1884 

3. 

. J 

. '3106 

3.. 

. 34}. 

.. 34-7826 

4. 

3 

. -4141 

4.. 

• 

.. 46-3768 

5. 

1 

. '5176 

5., 

. 58 . 

.. 57-9710 

6. 

1 

. -6211 

6,. 

, 09|. 

.. 69-56.52 

7. 

3 

. 4 

. '7246 

7.. 

, 811 

.. 81-1.594 

8. 

7 

. -8282 

8.. 

■ 92}. 

.. 92-7.5.36 

9. 

. 1 

. -9,317 

9.. 

. 104i. 

.. 104-.3478 

10. 

.1 

.1 0352 

10... 

. 116 . 

.. 11.5-9420 

11. 

.U- 

.1-1387 

11.. 

. 127|. 

.. 127-5362 

12. 

.11 

.1-2422 

12.. 

. 139J. 

.. 139-1304 

13. 

.11! 

.1-34.58 

13.. 

. 1.50}. 

.. 150-7246 

14.. 

.1.'. 

.1-4193 

14.. 

. 162t 

.. 102-.3188 

16.. 

.......1.1. 

.1-5.528 

15., 

. mi 

.. 17.3-91.30 

16.. 

.It 

.1 6.563 

16.. 

. 18.5J. 

.. 18.5-5072 

17.. 

.It 

.1-7598 

17.. 

. 197J. 

.. 197-1014 

18.. 

.It 

.1-8633 

18.. 

. 208}. 

.. 208-6956 

19.. 

......2 

.1-9669 

19.. 

. 220j. 

.. 220-2898 

20.. 

.2J. 

.2-0701 

20.. 

. 231t 

.. 2.31-8841 

21.. 

.21. 

.2-17,39 

30.. 

. 347J. 

.. .347-8261 

22.. 

.2.1. 

.2-2774 

40.. 

. 463}. 

.. 46.3-7681 

23., 

.2t 

.2-3809 

50.. 

. 579}. 

.. 679-7101 

24.. 

.21. 

.2-4845 

60.. 

. 095|. 

.. 69.5-6522 

25.. 

.25. 

.2-5880 

70.. 

. 81lt 

.. 811-5942 

26.. 

.2,?. 

.2-6915 

80.. 

. 927|. 

.. 927-5.362 

27.. 

.2t 

.2-7950 

90.. 

.104.3.1. 

..104.3-4783 

Qr.s. 

.1.. 

.2t 

.2-8985 

100.. 

.11.59}. 

..1169-4203 

2 .. 

. H- 


200.. 

.2.318}. 

. .2318-8406 

3.. 

. H- 

.8-6966 

300.. 

.3478}. 

. .3478-2609 
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Sp. Gr. '968. 

11‘6702 Gallons to 1 Cvvt. 231'1050 Gallons to 1 Ton. 


Llis. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1. 

1 

• • ll • 

. 1033 

1.. 

• 115- 

.. 11-5702 

2. 

I- 

. -2066 

2.. 

. 231. 

.. 23-1405 

3. 

1. 

. -.‘iO;)!! 

3.. 

. 343, 

,, 34-7107 

i . 

• • H • 

. -41.32 

4.. 

. 46J. 

.. 46-2810 

5. 

1 

. -5105 

5.. 

. r.7l. 

.. 57-8512 

G. 

Ti 

■ • h • 

. -OIOS 

6.. 

. 691. 

.. 69-1215 

7. 

W 

. . 4 . 

. -7231 

7.. 

. 81 . 

.. 80-9917 

8. 

, 7 
. . rt- 

. -8261 

8.. 

. 92.1. 

., 92-5620 

t). 

7 

. ■92117 

9. . 

. 1011. 

.. 101-1322 

10. 

..1 . 

.1;0331 

10,, 

. 115.1 

.. 115-7025 

ll...... 

.,11. 

.1-I3G1 

11.. 

. 127|. 

.. 127-2727 

12. 

..1.1. 

.1-2,397 

12.. 

. 1381. 

.. 1.38-8430 

13. 

..ll 

.1-3430 

13.. 

, 1,501. 

.. 150-41,32 

14. 


.1-44C3 

14.. 

. 162 . 

.. 161-9835 


1', 

. *54% 

15 

173.1 

.. 17.3-5537 

16. 

..ll 

.1-6.529 

16.. 

. 1851. 

.. 185-1240 

17. 

..ll 

.1-7562 

17.. 

. 196.3. 

.. 196-6942 

I« . 

.11 

.1-8.595 

18.. 

. 2081. 

.. 208-2645 

Ill. 

..2 . 

.1-9628 

19.. 

. 2195. 

.. ^19-8.347 

20. 

..21. 

.2-0661 

20.. 

. 2.311. 

.. 231-4050 

21. 

..21. 

.2-1694 

,30.. 

. 347'. 

., 317-1074 

22. 

..2]. 

.2-2727 

40.. 

. 4623. 

.. 462-8099 

23. 

.,2». 

.2-3760 

50.. 

. 5781. 

., 678-6124 

24. 

..2.1. 

.2-479.3 

60.. 

. 6941. 

.. 694-2149 

25. 

..21. 

.2-5826 

70.. 

. 8091. 

.. 809-9173 

26. 

..25. 

.2-6859 

80.. 

. 925|. 

.. 925-6198 

27. 

..2|, 

.2-7893 

90.. 

.10411. 

..1041-3223 

Qrs. 






1. 

..2;. 

.2-8926 

100.. 

.11.57 . 

..1157-0248 

2. 

..53. 

..5-7851 

200.. 

.2314 . 

. .2314-0496 

3. 


.8-6777 

300,. 

.3471'. 

..3471-0744 

- — _ 


- - . 


— 

- 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Or. •970. 

ll’iWCi Gallons to 1 Owt. 230'927S Gallon.? to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

(V’ts. 


Gallon.?. 

1.... 

1 

... ^ . 

<. -lObl 

1... 

11.1 

... 11-5404 

2.... 

1 

... 4- 

. -2062 

2... 

231 

... 23-0928 

3.... 

1 

... 4 . 

. •3093 

3... 

315 

... .31-6392 

'1.,.. 

:t 

. ■4121 

4... 

461 

... 40-18.50 


1 

. •51.5.5 

5... 

57-> 

... 57-7320 1 

. 6.,.. 

... 

. -6186 

6... 

69’ 

... 69-2783 

7.... 

R 

... 4 . 

. -7216 

7... 

801 

... 80-,H247 

H.... 

7 

... . 

. -8217 

H... 

92'' 

... 92-3711 


7 


9 


... 10,3-917.5 
... 11,5-46.39 

in.... 

...1 . 

.1-0309 

10... 

115.'. 

11.... 


.1-1.340 

11... 

127 

... 127-0103 

12.... 

...Ij. 

.1-2371 

12... 

1.38.', 

... 13.8-5,567 

13.,.. 

■■■12- 

.1-3.102 

13... 

1,50' 

... 1,50-1031 

14.... 

...1.1. 

.1-44.3.3 

11... 

1015 

... 161-6495 

15.... 

...1.1. 

.1-5161 

15... 

173J 

... 17.3-19,59 

16.... 

...15. 

.1-649,5 

16... 

184; 

... 184-712.3 

17.... 

...1}. 

.1-7526 

17... 

196', 

... 196-2887 

18.... 

...15. 

.1-8.5.57 

18, 

2071 

... 207-8.3.50 

19.... 

.'..2 . 

.1-9588 

19... 

219|. 

... 219-3814 

20.... 

.. .2 . 

.2-0619 

20... 

23o;. 

... 230-9278 

21,... 

■■■21. 

.2-1619 

30... 

3461. 

... .346-3917 

22.... 

.■.2j. 

.2-2680 

40... 

4611. 

... 461-8657 

23.... 

...2J. 

.2-3711 

50... 

,5775. 

... 577-3196 

21.... 

...2.1. 

.2-4742 

60... 

6923. 

... 692-78,36 

2,").... 

...25, 

.2-.5773 

70... 

8081. 

... 808-2474 

26.... 

...2S. 

.2-6801 

80... 

92.33. 

... 923-7113 

27.... 

...2?. 

.2-7835 

90... 

10.391. 

.. .1039-1753 

Qrs. 





1 .... 

...21. 

.2-8866 

inn... 

11.545. 

...1154-6392 

2 .... 

...5J. 

.5-77.32 

200... 

2.3091. 

...2309-2783 

3.... 

...8t 

.8-6598 

300... 

34631. 

...3403-9175 
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Sp. Or. -972. 

11'5226 Gtiillons to I Cwt. 230'4527 Gallons to 1 Ton. 


Lhs. 


Gallons. 

(Vts. 


G.allons. 

1.... 

1 

... ^ . 

. -1029 

1.. 

.. 11.1. 

... 11-.5226 

2.... 

1 

■ • • 4 • 

. 

2.. 

.. 23 . 

... 23-015,3 

3.... 

1 

• . . 4 . 

. -SOSO 

3.. 

.. 345, 

... ,31-.5679 

4..,. 

... . 

.-111-. 

1.. 

.. 161. 

.., 10-0905 

S.... 

1 

. -.OHI 

5.. 

.. .575. 

... .57-01,32 

6, .. 

... 

. -OITA 

6,. 

.. 69'. 

,.. 69-13.58 

7.,.. 

:i 

... 4 . 

. -7202 

7,. 

.. 803. 

... 80-6584 

8,... 

7 

... . 

. ■82.30 

8., 

.. 92'. 

... 92-1811 

9.... 

7 

... H . 

. -92.99 

9.. 

.. 10,35. 

... 103-7037 

10.,.. 

...1 . 

.1-0288 

10.. 

.. Il,5j. 

... 11.5-2263 

11.,.. 

...1’. 

.1-1317 

II.. 

.. 126-'. 

... 120-7490 

12.... 

...11, 

.1-2.316 

12.. 

.. 138'. 

... 138-2716 

13.... 

r‘ 

• • • • H • 

.1-.3.371 

13.. 

.. 1195. 

... 119-7942 

14.... 

...11. 

.1-110.3 

11 .. 

.. I6I;. 

... 161-3169 



.1-5132 

15.. 

,. 1721. 

... 172-8395 

10,... 

•■■Is- 

.1-6161 

16.. 

.. mi 

... I84-.3621 

17.... 

...IJ, 

.1-7190 

17.. 

.. 19,5’. 

... 19.5-8848 

18..,. 

. . .1^. 

.1-8518 

18.. 

.. 207“. 

... 207-4074 

19.... 

...2 . 

.1-9517 

19.. 

.. 218’-. 

... ai 8-9.300 

20.... 

...2 . 

.2-0.576 

20.. 

.. 2301. 

... 2.30-4527 

21.... 

...21. 

.2-1605 

3-1.. 

.. ,34,55. 

... .345-0790 

22..,. 

.. .2|. 

.2-2631 

40.. 

.. 100^ 

... 460-!K),53 

23.... 

.,.23, 

.2-3662 

.50.. 

.. 570>. 

... .570-1317 

24.... 

...2.1. 

.2-1691 

60.. 

,. 6915. 

... 091-3580 

2.9.... 

...23. 

.2-5720 

70,. 

.. 806-5. 

... 806-5844 

26.... 

...23. 

.2-6749 

80.. 

.. 9215. 

... 921-8107 

27.... 

...2^ 

.2-7778 

90.. 

..1037 . 

...10.37-0,370 

Qrs. 






1 .... 

...21, 

.2-8807 

100.. 

..1152}. 

...1152-2631 

2 ... 

...SJ. 

.5-7613 

2(X).. 

. .2,3041. 

.. .2304-5267 

3.... 


.8-6420 

300.. 

..3156^ 

.. .3456-7901 
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OIL TEADE CALCULATOR 


Sp. Or. -974. 

llAflyO Gallons to 1 Cwt. i 229’9795 Gallons to 1 Ton. 


Lb.s. 


Giillon.s. 

Cwte. 

Gallons. 

1 .... 

1 

. •1027 

1. 

.. Ill 

... 11-4990 

2.... 

1 

... 4 . 

. -afis 

2, 

.. 23 

... 22-9979 

3,... 

1 

. -.SOSO 

3. 

.. ,34,1 

... 34-4969 

4.... 

... X. 

.... -4107 

4. 

.. 46 

... 45-99,59 


1 

. -51,33 

5. 

.. 57,1 

... .57-4949 

«... 

r> 

... K. 

. -OlfiO 

6, 

.. 09 

.,. 68-99.38 

7.... 

... . 

. -7187 

7. 

.. 801 

... 80-4928 

8... 

7 

... }^ . 

. -8213 

H.- 

.. 92 

... 91-9918 

0 . . . 

... . 

. -9240 

9. 

.. 10.31 

... 103-4908 

10... 

...1 . 

. .,.l-n2C7 

10. 

.. 115 

... 114-9897 

11..., 

..li. 

.M294 

11.. 

.. 120' 

... 126-48,87 

12. . 

...1,1. 

.1-2320 

12.. 

.. I3K 

... 137-9877 

13... 


. 1-.3,347 

13.. 

.. 1491 

... 149-4860 

14 .... 

■■■ii 

.1-1.371 

14.. 

.. 161 

... 160-98,56 

K).... 

...1.1. 

. |-,54(H) 

15.. 

., 1721 

... 172-4840 

1«,... 

... 15 . 

. I-C127 

16.. 

.. 184 

... 183-9830 

17.... 

...If. 

. 1-74.54 

17.. 

.. 19.51 

... 19,5-482,5 

18,... 


. l-,8480 

18,, 

.. 207 

... 206-9815 

19.... 

(,.2 , 

. 1-9,507 

19., 

.. 2181 

... 218-4805 

20.... 

...2 . 

. 2-05.34 

20,. 

.. 2.30 

... 229-9795 

21,,,. 

...2J. 

. 2-1.501 

,30.. 

.. ,345 

... ,344-9692 

22.... 

...21, 

. 2-2587 

40.. 

.. 460 

... 459-9589 

23.... 

... 23 , 

.2-3614 

,50.. 

. . 575 

... 574-9487 

24 .... 

... 21 . 

. 2-4641 

00 ,. 

.. 690 

... 6««-9.384 

2.5.... 

.., 23 . 

.2-5667 

70.. 

.. 8043 

... 804-92.81 

26.,., 

... 25 . 

.2-6694 

80.. 

.. 9193 

... 919-9179 

27.... 

... 23 . 

. 2-7721 

90,. 

,. 10.343 

.. .1034-9070 

Qrs. 






1 ,,.. 

. . . 25 . 

. 2-8747 

100 .. 

..11493 

...1149-8973 

9 

....9,!. 

. .5-7495 

200. . 

..2299} 

.. ,2399-7947 

3 . 


. 8-6242 

300.. 

. .34493 

.. .3449-0920 

--- 

- 


- . 


_ - 
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1 


Sp. Gr. -976. 



11'4754 Gallons to 1 Cwt. 

229-5082 Gallons to 1 Ton. 

Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

! 1.... 

J 

... . 

. -1025 

1.. 

. 11|. 

... 11-4754 

1 2.... 

1 

... 4. 

. -2049 

2.. 

. 23 

... 22-9508 

3.... 

... J-. 

. -3074 

3.. 

• 342. 

... 34-4262 

4,.,. 

... n. 

. '4098 

4.. 

, 45J. 

... 4.5-9016 

5.... 

1 

. -6123 

5.. 

. .572, 

... 57-3770 

6.... 

5 

... 

. '0147 

6.. 

. 68;. 

... 68-8,525 

7.... 

n 

• • • 4 • 

. -7172 

7.. 

. 802. 

... 80-,l379 ' 

8.... 

7 

... 

. -8197 

8.. 

. 913. 

... 91-8033 

<).... 

7 

... ^ . 

. -9221 

9.. 

. 1033. 

... 103-2787 

1 10.... 

. .1 . 

.1-0216 

10.. 

. 1143. 

... 114-7541 

11.... 

.. I*. 

.1-1270 

11.. 

. 126j. 

... 120-2295 

12.... 

. .li. 

.1-2295 

12.. 

. 1.373. 

... 137-7019 

13.... 

...1^ 

.1-.3320 

1,3.. 

. 149;. 

... 149-1803 1 

14.... 

...ij. 

.1-1.344 

14.. 

. IGOt. 

... 160-6.5.57 

Lb.... 

.. i;.. 

.1-.53C9 

15.. 

• 

... 172-1311 ! 

IG.... 

..15. 

.1-6,393 

16.. 

. 1832. 

... 18.3-6066 

17.... 

.,.13. 

.1-7418 

17.. 

. 1951. 

... 19,5-0820 

; 18.... 

...ij. 

.1-8143 

18.. 

. 206.!. 

... 200-.5.574 

^ 19.... 

...2 . 

.1-9467 

19.. 

. 218 . 

... ^18-0328 • 

: 20.... 

...2. 

.2-0492 

20 

229.1 


1 21.... 

...2;. 

.2-1516 

.30.. 

. 3443. 

... ,344-2623 

: 22.... 

...23. 

.2-2.541 

40.. 

. 469 . 

... 4.59-0164 

23.... 

...2S. 

.2-.3660 

50.. 

. 57.33. 

... ,573-770,5 

24.... 

...2.',. 

.2-1590 

60.. 

. 6881. 

... 688-5246 

25.... 

...2.1. 

.2,5615 

70.. 

. 80.3j. 

... 803-2787 

26.... 

...2t 

.2-6639 

80.. 

. 918 . 

... 918-0328 

27... 

...23. 

.2-7664 

90.. 

.10323. 

.. .1032-7869 

Qrs. 






1.... 

...25. 

.2-8688 

100.. 

.11471. 

...1147-6410 

2.... 

...53. 

.5-7.377 

200.. 

.2295;. 

.. .2295-0820 

3.... 

...8|. 

.8-6066 

300.. 

.34422. 

.. .3442-6229 
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OIL TUADE OALC'TILATOR 


Sj). Gr. ■m. 

ll'451it Gallons to 1 Owt. 22!)'0.‘)8.S Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwto. 


Galliina. 

1. 

1 

. -1022 

1.. 

.. 11,1. 

... 11-4,610 

2. 

] 

. 1 • • 

. -201.6 

2.. 

.. 221 

... 22-00.20 

,2. 

1 

. 4 • • 

. -.3067 

,2.. 

.. ,213. 

... ,24-3.658 

4. 

R 

. !i • • 

. -401)0 

4.. 

.. 4,6?, 

,.. 4.6-,8078 

,b. 

1 

. -.6112 

.6.. 

.. .671, 

... ,67-2.607 

0., 

r> 

. H • • 

. -013.6 

0,. 

.. 68?. 

... 68-7117 

7. 

3 

. 4 • • 

. -71.67 

7,. 

.. 8O;. 

... 80-1636 

H. 

7 

. H • • 

. -8180 

8.. 

.. 013. 

... 01-61.6,6 

!). 

7 

. K • • 

. -11202 

0.. 

.. 10,21. 

... 10.2-067,6 

10. 

.1 .. 

.1-022.6 

10,. 

.. 114.1. 

... 114-5104 

11. 

.11.. 

. 1-1217 

11.. 

.. 126 . 

... 12.6-0714 

12. 

. 1.1 

. 1-2270 

12.. 

.. 1.273, 

... 1,27-42.2.2 

1.2. 

. ri-- 

.1-,22112 

13.. 

.. 1481. 

... 148-87.63 

14. 

.ij.. 

. 1-4.21,6 

14.. 

.. I6O3. 

... I60-.2272 

l.'i. 

.1.'... 

. 1-.63,27 

1.6.. 

.. 171?. 

... 171-7791 

16. 

.It- 

. 1-6360 

16.. 

.. 183|. 

... 183-2311 

17. 

.i?-- 

. 1-7382 

17.. 

.. 1043. 

... 104-6,8,20 

18. 

.n-- 

. 1-840,6 

18.. 

.. 2061, 

... 206-1350 

l!l. 

. 2 .. 

. 1-1)427 

11). . 

.. 2103. 

... 217-,6860 

20. 

. 2 .. 

. 2-01,60 

20.. 

.. 220 , 

... 220-0,288 

21. 

. 2>.. 

. 2-1472 

,20.. 

.. .2431. 

... ,24,2-,65S.2 

22. 

. 2J.. 

. 2-24% 

40.. 

.. 4,681. 

... 4,68-0777 

23. 

.23.. 

.2-3,617 

,60.. 

.. .6723. 

... ,672-5071 

24. 

.2.',;. 

.2-4.640 

00.. 

.. 0871. 

... 687-1166 

2r). 

.2.',.. 

.2-5f)62 

70.. 

.. 8OI3. 

... 801-6,260 

26. 

. 2t. 

. 2-6.68,6 

80.. 

.. 0161. 

... 916-1.654 

27. 

.2|.. 

. 2-7007 

00.. 

..10303. 

...1030-6748 

Qrs. 






1. 

.23.. 

. 2-8630 

100.. 

..1145J. 

...1145-1043 

2.. 

.B1-- 

. 5-7260 

200.. 

..22003. 

...2200-3885 

3.. 

.81- 

. 8-.68<)0 

300.. 

.., 24,2.51 . 

.. .,2435-5828 
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I Si). Or. -yso. 

j ll'.128G Gallons to 1 Cwt. 228'5714 Gallons to 1 Ton. 


Lto. 


Gulloiis. I 

CwUs. 


Gallons. 

1... 

1 

. •1020 

1.. 

. 11?. 

.. 11-4286 

2... 

1 

... 4 . 

. -2011 

2.. 

■ 22J. 

.. 22-8571 

3... 

1 

. -SOGl 

0 .. 

. 31{. 

.. ,31-2857 

4... 

It 

. -1082 

1 .. 

. 45:!. 

.. 15-7143 

D... 

1 

. -5102 . 

5 .. 

. 67'. 

.. 57-1129 

0... 

r. 

. '0122 ' 

6.. 

. 68?. 

.. 68-5714 

7... 

It 

. -7113 

7.. 

. 80 . 

.. 80-0000 

8... 

7 

. -8163 

8.. 

■ 01 ?■ 

.. 91-4286 

'.).,. 


. -9181 

9.. 

. 1025 . 

.. 102-8571 

10... 

...1 . 

.1-0201 

10.. 

. lllj. 

.. 114-2857 

11... 

...1'. 

.1-1221 

11.. 

. 1253 . 

.. 125-7143 

12... 

...11. 

.1-2215 

12.. 

. 137i. 

.. 137-1429 

13... 

...ij. 

.1-3265 

13.. 

. 1185. 

.. 148-5711 

11... 

...12. 

.1-1286 

11.. 

. 160 . 

.. 160-0000 

15... 

...1.1. 

.1-5306 

15.. 

. 171?. 

.. 171-1286 

1 «... 

...\l 

.1-6326 

16.. 

• 182?. 

.. 182-8571 

17... 

...VI 

.1-7347 

17.. 

. 1911. 

.. 194-2857 

18... 

...i;. 

.1-8367 

18.. 

. 2053 . 

.. 205-7143 

19... 

...2 . 

.1-9388 

19.. 

• 2171. 

.. .217-1429 

20... 

.. .2 . 

.2-0108 

20.. 

. 228|. 

.. 228-5711 

21... 

...2',. 

.2-1129 

30.. 

. 3425 . 

.. 342-8571 

22... 

...21. 

.2-2119 

40.. 

. 157'. 

.. 457-1429 

23... 

...22. 

.2-3469 

50.. 

. 5711. 

.. 571-4286 

21... 

...2.1. 

.2-4190 

60.. 

. 685|. 

.. 685-7143 

25... 

... 21 . 

.2-5510 

70.. 

. 800 

.. 800-0000 

26... 

... 22 . 

.2-6631 

80.. 

. 914i 

.. 914-2857 

27... 

93 
. . .^4 • 

.2-7651 

90.. 

.10281 

..1028-5714 

Qrs. 

1 ... 

... 25 . 

.2-8571 

100 .. 

.11121 

..1112-8571. 

2 ... 

... 55 . 

.5-7143 

200 .. 

.22851 

. .2285-7143 

3... 

.... 8 |. 

.8-5714 

300.. 

.34281 

.. .3428-5714 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Or. •982, 

11'4053 OiilloiiB to 1 Cwt. 228']059 Gallons to 1 Ton. 


Llis. 


GalloiiM. 

Cwts. 


Gallons. 

1.... 

1 

• • • 8 

. -1018 

1.. 

■• 112 

... 11-40.53 

2.... 

... 1. 

. -2037 

2.. 

.. 22} 

... 22-8106 

3.... 

■ ■ . 1 ■ 

. -3053 

3.. 

.. 311 

... 31-2169 

4.... 

U 

... 8 . 

. ••1073 

4.. 

■• «2 

... 15-6212 

5,,.. 

1 

. •5092 

5.. 

,. 57 

... 57-0265 

C.... 

n 

... H . 

. -0110 

6.. 

.. 682 

... 68-4318 

7.... 

3 

... 4 . 

. -7128 

7.. 

,. 795 

... 79-8371 

8.... 

7 

... „. 

. -8117 

8.. 

.. 91> 

... 91-2121 

9.... 

7 

... n. 

. •9165 

9.. 

.. 1022 

... 102-6177 

10.... 

...1 . 

.1'01S3 

10.. 

,. Ill 

... 111-0529 

11.... 

...11. 

.M202 

11.. 

.. 125.1 

... 12,5-1582 

12.... 

...1}. 

.L2220 

12.. 

.. 1365 

... 136-8635 

13.... 

•■•IS. 

.1-3238 

13., 

.. MSI 

... M8-2688 

11.... 

...IS. 

.1-12,57 

11.. 

.. 1592 

... 159-6711 

1.9.... 

...1.',. 

.1-.5275 

15., 

.. 171J 

... 171-0794 

16.... 

...IJ. 

.1-6293 

16.. 

.. 1821 

... 182-4817 

17.... 

...IJ. 

.1-7312 

17.. 

.. 193S 

... 193-8900 

18.... 

...IS. 

.|■8.3;«) 

IS.. 

.. 2051 

... 205-29.53 

19.... 

,..,1S, 

.I-OALS 

19.. 

.. 216} 

... 216-7006 

20.... 

...2 . 

.2-0367 

20.. 

.. 228' 

... 228-1059 

21.... 

...21. 

.2-1385 

30.. 

.. 3425 

... 312-1,589 

22.... 

...2}. 

.2-2103 

40.. 

.. 4561 

... 1.50-2118 

23.... 

...22. 

.2-3122 

50.. 

.. 6701 

... 570-2648 

21.,.. 

...2.'.. 

.2-4110 

60. 

.. 6812 

... 084-3177 

25.... 

01 

. . .Ml» . 

.2-.5158 

70.. 

.. 7982 

... 798-3707 

26.... 

...2S. 

.2-6177 

80., 

,. 9122 

... 912-4236 

27..., 

...2|. 

.2-7495 

90.. 

..10265 

.. .1026-4766 

Qre. 






1 .... 

• •■25. 

.2-8513 

100.. 

..IMO’ 

...1140-6295 

2.... 

...S|. 

.5-7026 

200.. 

..2281 

...2281-0591 

3.... 

...81. 

.8-5540 

300.. 

..31212 

...3421-6886 
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Sp. Gr. -984. 

11’3821 Gallons to 1 Cwt. 227'C423 Gallons to 1 Ton. 


■ Llw. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1.... 

1 

. -1016 

1.. 

.. ll«. 

... 11-3821 

2,.., 

1 

... 4 . 

. -2032 

2.. 

.. 22J. 

... 22-764'i 

3.,.. 

1 

. . . 4 . 

. '3019 

3.. 

.. 3.4i. 

... 34-1463 

4.... 

... fl. 

. '.lOdS 

4.. 

,. 45.',. 

... 15-52,14 

5.... 

1 

. -DOHl 

6,. 

.. 60?. 

... ,56-9100 

C..., 

n 

... . 

. -(KlOH 

C.. 

.. 08i. 

... 68-2927 

7.... 

s 

... 4 . 

. -7111 

7.. 

.. 79t 

... 79-6748 

8..., 

V 

... . 

. -8130 

8.. 

.. 91 . 

... 91-0569 

9.... 

7 

... 

. -9140 

9.. 

., 102',. 

... 102-4390 

10..., 

...1 . 

.1-0163 

10,. 

.. 11,3;. 

... 113-8211 

11.,.. 

...\l 

.1-1179 

11., 

.. 1251. 

... 125-2032 

12..., 

...1.1. 

.1-2195 

12.. 

.. 136^ 

... 130-5854 

13.... 

• • • * K ■ 

.1-3211 

13.. 

.. 148.. 

... M7-9675 

U,... 

1 ■’ 

.1-4228 

11,. 

.. 159J. 

... 1.59-3496 

15.... 

...1,',. 

.1-5214 

15.. 

.. 170;;. 

,.. 170-7317 

1«.,., 

. . . 1 . 

.1-6260 

16.. 

.. 1821. 

... 182-1138 

17.,,, 

...IJ. 

.1-7276 

17.. 

.. 193.1. 

... 193-4959 

18..,. 

...ll. 

.1-8293 

18.. 

,. 201-1. 

... 204-8780 

19.... 


.1-9309 

19.. 

.. 2161. 

... ^10-2602 

20.... 

2 . 

.2-0326 

20., 

.. 227|. 

... 227-6423 

21.... 

...21. 

.2-1341 

30.. 

.. 341.1. 

... 341-40.34 

22.... 

.. 21. 

.2-23.58 

40.. 

., 4551. 

... 455-2845 

23.... 

O'* 

.. .Jin. 

.2-3.374 

50.. 

.. 5691. 

... 569-1067 

21.... 

.21. 

.2-4390 

60.. 

.. 6825. 

... 682-9268 

25.... 

...2',. 

.2-5406 

70.. 

.. 796J. 

... 796-7480 

26..., 

...2|. 

.2-6423 

80,. 

.. 9101. 

... 910-5691 

27.... 

...21. 

.2-7439 

90.. 

..10241. 

...1024-3902 

Qrs. 






1 .... 

...25. 

.2-8455 

100.. 

..11381. 

...1138-2114 

2.... 

...5|. 

.5-0911 

200.. 

..22763. 

.. .2276-4228 

3.... 

...81. 

.8-5366 

300.. 

..3411|. 

...3414-6341 
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OIL TRADR CALCULATOR 


i 


Sp. Or. -986. 



! 11*351)0 (Jallons to 1 ('wt. 

227*1805 Gallons to 1 Ton. 

Lbs. 


Oalloiis. 

Cwts. 


Gallons. 

1... 

1 

. -1014 

1., 

IP 

i 1 y . 

... 11-3590 

2... 

1 

- ,( • 

. -2028 

2.. 

223. 

... 22-7180 


1 

.... .j . 

. -3013 

3., 

31 i- 

... 31-0771 

4... 

\\ 

.... y . . 

. -4057 

4.. 

455. 

... 45-4361 

5... 

.... 

. -5071 

5.. 

563. 

... 56-7961 

6... 

iv 

.... y . . 

. -0085 

0.. 

681. 

... 68-1542 

7... 

» 

.... 4 . . 

. -lO'O) 

7,, 

79.1. 

... 79-5132 

8 ... 

.... ,.. 

. -8111 

8.. 

905. 

... 90-8722 

i).,. 

7 

.... y . . 

. -9128 

9.. 

1021. 

... 102-2312 

10... 

....1 .. 

.1-0142 

10., 

1135. 

... 113-5903 

11.... 

...Al. 

.1-1150 

11.. 

125 , 

... 121-9493 

12.... 

.,,.11.. 

.1-2170 

12.. 

I36j. 

... 136-3083 

L'!.... 


.1-3185 

13., 

1475. 

.. 147-6673 

11.... 

....15.. 

.1-4199 

14,. 

159.. 

.. 159-0261 

15.... 

....1.' ,. 

. 1-6213 

15.. 

170’. 

.. 170-3854 

16.... 

....15.. 

. I-6227 

16.. 

181.3 . 

.. 181-7444 

17.... 

....1?.. 

. 1-7241 

17.. 

1931. 

,. 193-1034 

18.... 

....IJ.. 

. 1-8250 

18.. 

201.1 . 

.. 204-1625 

19.... 


. 1-9270 

19.. 

2155. 

.. 215-8215 

20.... 

.,..2 .. 

... .2-0284 

20.. 

2271. 

.. 227-1805 

21 .... 

. . . .^ly . . 

... .2-1298 

30.. 

310|. 

.. 340-7708 

22.... 

9 1 

....J4. . 

....2-2312 

40.. 

4545. 

.. 454-3610 

23.... 

..,.25.. 

....2-3327 

50.. 

568 . 

.. 567-9513 

21.... 

....2i.. 

,.. .2-4341 

60.. 

6811. 

.. 681-5416 

25.... 

.... 2 J.. 

... .2-5355 

70,. 

7951. 

.. 795-1318 

20.... 

.,..25.. 

... .2-6369 

80.. 

908’. 

.. 908-7221 

27.... 

.... 21 .. 

....2-7383 

90.. 

10221. 

..1022-3124 

Qrs. 





1 .... 

.... 21 . 

.., .2-8398 

100... 

11351. 

..1135-9026 

2.... 

. . .Oy. . 

... .5-0795 

200... 

2271|. 

..2271-8053 

3 .... 

...8?,.. 

... .8-5193 

300... 

34071. 

. .3407-7079 
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Sp. Gr. 'gsa. 

I1‘3360 Gallons to 1 Cwt. 226'7206 Gallons to 1 Ton. 


Ll)s. 


Gallons. 

Cwta. 


Gallons. 

1... 

.... 1. 

. -1012 

1.. 

. llj. 

... 11-3.360 

2.... 

.... }.. 

. •2024 

2.. 

• 22s. 

.. 22-6721 

j 3.... 

1 

- 4- • 

. -3036 

3.. 

. 34 . 

.. 3l-(K»81 

4.... 

n 

• • • • H • • 

. -4019 

4.. 

. 1-53. 

.. 45-3441 

5.... 


. -5061 

5.. 

. 565. 

.. 50-6802 

0 .... 

6 

.... g. . 

. -6073 

6.. 

. 68 . 

.. 08-0102 

7..,. 

» 

. . . . 4 . . 

. -7085 

7.. 

• wj. 

.. 79-3522 

8.... 

n 

... 4 . . 

.... -8097 

8.. 

. ‘JOf. 

.. 90-6883 


7 

. . . . g . . 

.... -9109 

9.. 

. 102 . 

.. 102-0243 

10,... 

....1 .. 

....1-0121 

10.. 

. 1133. 

.. 113-3603 

' n.... 

...IJ.. 

....1-1134 

11.. 

. 121J. 

.. 124-6964 

i 12.... 

...1.1.. 

....1-2146 

12.. 

. 136 . 

.. 130-0324 

13.... 

...If.. 

....1-3158 

13.. 

• 1-173 • 

.. 147-3084 

14.... 

...12.. 

....1-4170 

14.. 

. 158f. 

.. 1.58-7044 

15.... 

...n.. 

... .1-5182 

15.. 

. 170 . 

.. 170 0405 

' 16.... 

...15.. 

....1-6194 

16.. 

. 181S. 

.. 181-3765 

’ 17.... 

...If.. 

....1-7206 

17.. 

. 1922. 

.. 192-7125 

' 18.... 

...IS.. 

....1-8219 

18.. 

. 204 . 

.. 204-0486 

19.... 

...It.. 

....1-9231 

19.. 

. 2151. 

.. 2J5-3846 

20.... 

...2 .. 

....20243 

20.. 

. 2262. 

.. 226-7206 

21.... 

...21.. 

... .2-12.55 

30.. 

. 310J. 

.. 340-0810 

22.... 

...21.. 

. .. .2-2207 

40.. 

. 453J. 

.. 453-4413 

23.... 

... 21 .. 

....2-3279 

50.. 

. 6601. 

.. 506-8016 

24.... 

...22... 

... .2-4291 

00.. 

. 680S. 

.. 080-1619 

25 . 

...2'... 

... .2-5304 

70.. 

. 7935. 

.. 793-5223 

2i . 


... .2-6316 

80.. 

. 9005. 

.. 906-8826 

27 . 

...22... 

... .2-7328 

90.. 

.1020J. 

..1020-2429 

Qrs. 






1 . 

...2S... 

... .2-8340 

100.. 

. 11331 . 

..1133-6032 

2 . 

...6|... 

....6-6680 

200.. 

.22671. 

..2267-2065 

3 . 

...81... 

... 8-6020 

300.. 

.34002. 

..3400-8097 


10 
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OIL TRADE CALCULATOR 


S|). Or. 'liyO. 

11’3131 Gallons to 1 Cwt. 22C'2626 Gallons to 1 Ton. 


LLs. 


Gallons. 

Cwts 


Gallons. 

1,,.. 

1 

... . . 

. -1010 

1. 

11^ 

J 1 j, . 

... 11-3131 

2,... 

... i.. 

. -2020 

2. 


... 22-6263 

3.... 

... ■] . . 

. •3030 

3. 

.. 31 . 

... 33-1)304 

4..,. 

... . . 

.-loio 

1. 

.. 45j. 

... 4.5-2,525 

5.... 

1 

. -5050 

5. 

.. 5G3. 

... 56-.5657 

6.... 

... K • • 

. 'OOGl 

G. 

.. G73. 

... 67-8788 

7.... 

a 

... 4.. 

. -7071 

7. 

•. 7!)j. 

... 71)-11)11) 

8.... 

n 

... i_.. 

. -8081 

8. 

.. 1)0.',. 

... 00-,5050 


7 

... X . . 

. -DODl 


.. 1015 . 

... 101-8182 

10.... 

...1 .. 

.1-0101 

10.. 

.. 1131. 

... 113-1313 

11 .... 

...li.. 

.Mill 

II.. 

.. 124.1. 

... 121-4441 

12 .... 

... 11 .. 

. 1-2121 

12 .. 

.. 1 . 353 . 

... 135-7576 

13.... 

. . . 1 . . 

.1-3131 

13.. 

.. 147'. 

... 147-0707 

14.... 

1 

. . .Ig. . 

.1-4141 

14.. 

.. 1,583. 

... 158-38,38 

1,3.... 

... 1 ?,.. 

.1-5151 

15.. 

.. IGl)}. 

... lGl)-6070 

16.... 


. 1 -GIG 2 

IG.. 

.. 181 . 

... 181-0101 

17.... 

... 1 ?.. 

.1-7172 

17.. 

.. 11 ) 23 . 

... 102-3232 

18.... 

. . .IJ. . 

.1-8182 

18.. 

.. 2033 . 

... 203-6304 

11 ).... 

...I’.. 

. 1 - 1 ) 11)2 

11 ).. 

.. 215 . 

... 214-0405 

20 .... 

...2 .. 

. 2-0202 

20 .. 

.. 22 Ci. 

... 226-2626 

21 .... 

... 2 '.. 

. 2-1212 

30.. 

.. 331)3. 

... 330-31)30 

23.... 

... 21 .. 

. 2-2222 

40.. 

.. 452.1. 

... 452-6252 

23.... 

... 23 .. 

.2-3232 

50.. 

.. 6G5|. 

... 565-6566 

21 .... 

... 23 .. 

.2-4242 

GO.. 

.. G783. 

... 678-7870 

25.... 

... 2 .',.. 

.2-5252 

70.. 

.. 71)15. 

... 701-0102 

26.... 

... 2 |.. 

.2-6263 

80.. 

.. 805 . 

... 005-0505 

27.... 

... 2 |.. 

.2-7273 

GO.. 

.. 10185 . 

...1018-1818 

Qrs. 






1 .... 

... 21 .. 

.2-8283 

100 .. 

.. 11313 . 

...1131-3131 

2 .... 

...6|.. 

.5-6566 

200 .. 

.. 22623 . 

.. .2262-6263 

3.... 

... 8 |.. 

.8-4848 

300.. 

..3304 . 

.. .3303-0394 
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j S|). Gr. '992. 

! 11'2903 Gallons to 1 Cwt. 225'80(ii Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Oililldlis. 

(Iwts. 


Gallons. 

1.... 

1 

... X • 

. 'lOOK 

1., 

.. 111. 

... 11-2903 

2.... 

I 

. . . 4 . 

. -2016 

2.. 

.. 223. 

... 22-5806 

3.... 

1 

... 4. 

. -3024 

3.. 

.. ,3,3S. 

... 33-8710 

4.... 

n 

... 

... . 

4,, 

., 451. 

... 45-1613 

5.... 

1 

. -5040 

5., 

.. .56.‘. 

.., 56-4516 

G..,. 

r. 

... . 

. -6048 

6.. 

.. 673. 

... 67-7419 

7.... 

n 

... j. 

.. .. •70,50 

7,. 

,. 79 . 

,.. 79-0.323 

8..., 

a 

... 4. 

. -8004 

8.. 

,. 903. 

,90-3226 

u.... 

7 

... . 

. -9073 

9.. 

.. 1013. 

... 101-6129 

]().... 

...1 , 

.1-0081 

10.. 

.. 1I2S. 

... 112-9032 

II,... 

...li. 

.1-1089 

11., 

.. 1241, 

... 124-1935 

12.,.. 


.|•2097 

12.. 

.. 13,5.',. 

... 135-4839 

13,.,. 

...li. 

.1-3105 

13., 

., 1463. 

... 146-7742 

11.,.. 

...13. 

.1-4113 

14. 

.. 1,581. 

... 1,58-0645 

10.,.. 

...1.',. 

.1-5121 

15. 

.. 1693. 

... 169-3,548 

16.... 

..,15. 

.1-6129 

10, 

.. I8O3. 

... 180-64,52 

17,... 

...VI. 

.1-7137 

17. 

., 191S. 

... 191-9355 

18.... 

...IS. 

.1-8145 

18, 

.. 2031. 

... 203-2258 

19.... 

...IS. 

.1-91,53 

19. 

.. 2141. 

.,. 214-5161 

20.... 

...2 . 

.2-0101 

20. 

.. 2253. 

... 22.5-8004 

21.... 

...2i. 

.2-1109 

30.. 

.. 3383. 

... 338-7097 

22.... 

...21. 

.2-2177 

40. 

.. 4513. 

... 451-0429 

23.... 

.■■23. 

.2-3185 

60. 

.. 5641. 

... 564-5161 

24.... 

,..2J. 

.2-4193 

60. 

.. 6773. 

... 077-4193 

25,... 

...2.1. 

. 2-,5202 

70. 

.. 7903. 

... 790-3226 

26.,.. 

...2I. 

......2-6210 

80. 

.. 9031. 

... 903-2258 

27.... 

...2|. 

. 2-7218 

90. 

..loie'i. 

...1016-1290 

Qrs. 






1 .... 

...2?. 

. 2-8226 

100. 

..1129 . 

., .1129-0323 

2.... 

..,5|. 

. 5-6452 

200, 

..22581. 

.. .2258-0646 

3,... 

... 81 , 

. 8-4677 

300. 

..33871. 

...3387-0968 
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OIL TRADE CALCULATOR 




Sp. Gr. ‘994. 



ll'2(i7C Gallons to 1 Cwt. 

225-3521 Gallons to 1 Ton. 

Lbs. 


Oulloim. 

Cwts. 


Gallons. 

1.... 

1 

• • • 4R • 

. -1000 

].. 

. 14 . 

.. 11-2676 

2.... 

i 

■■ 4 • 

. '2012 

2.. 

. 22.1. 

.. 22-5352 

3. .. 

1 

... 4 . 

. -3018 

3.. 

. 33,J. 

.. 33-8028 

4.... 

:i 

... 

. -4024 

4.. 

. 45 J. 

.. 45-0701 

5.,.. 

I 

. -5030 

5.. 

. 56’. 

.. 56-3380 

6 ..,. 

n 

. -6036 

6.. 

• GVi- 

.. 67-6056 

7.... 

3 

... 4 . 

. -7042 

7.. 

■ n- 

.. 78-8732 

8. 

3 

... 4 . 

. -8018 

8.. 

. 90J. 

.. 90-1408 

9.... 

7 

... . 

. -9054 

9.. 

. 1013 . 

.. 101-4084 

10.... 

...1 . 

.1-0060 

10.. 

• Ii2i. 

.. 112-6761 

11.... 

...1'. 

.1-1066 

11.. 

. 124 . 

.. 12.3-9137 

12.... 

...ij. 

.1-2072 

12.. 

. 1351. 

.. 135-2113 

13. 

.. 11 . 

.1-3078 

13.. 

. 1461. 

.. 146-4789 

14. 

...1^ 

.1-4084 

11.. 

. 167J. 

.. 157-7465 

15.... 

... 1 . 1 . 

.1-6090 

15.. 

. 169 . 

.. 169-0141 

16.... 

...15. 

.1-0097 

16.. 

. 1801. 

.. 180-2817 

17.... 

...IJ. 

.1-7103 

17.. 

. 1911. 

.. 191-5493 

18. 


.1-8109 

18.. 

. ml- 

.. 202-8169 

19...., 

...i|. 

.1-9115 

19.. 

■ 2141. 

.. 214-0845 

20.... 

... 2 . 

.2-0121 

20.. 

. 2253 . 

.. 225-3521 

21. 

... 21 . 

.2-1127 

30.. 

. 338 . 

.. 338-0282 

22. 

... 21 . 

.2-2133 

40.. 

. 450|. 

.. 450-7042 

23. 

...2i!. 

.2-3139 

50.. 

. 5633. 

.. 563-3803 

24 . 

...23. 

. 2-4145 

60.. 

. 676 . 

.. 676-0563 

25. 

...21. 

.2-5161 

70.. 

. 788-'. 

.. 788-7324 

20 . 

OR. 

. 2-6157 

80.. 

. 9013 . 

.. 901-4084 

27 . 

...2J. 

. 2-7163 

90.. 

.10141. 

..1014-0845 

Qrs. 

1.... 

...21. 

. 2-8169 

100.. 

.11261. 

..1126-7606 

2 . 

.. .5|. 

. 6-6338 

200.. 

.22631. 

..2253-6211 

3 . 

...81. 

.... 8-4507 

300.. 

.33801. 

..3380-2817 
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Sp. Or. -996. 

11’2460 Gallons to 1 Cwt. 224'8n96 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1... 

1 

. H • 

. -1004 

1,. 

. 111. 

.. 11-21.70 

2... 

1 

. •2098 

2.. 

. 225. 

.. 22-4900 

3... 

1 

. •.3012 

3., 

. 335 , 

.. .3,3-7349 

4... 

a 

. H • 

. -4016 

4.. 

. 45 . 

... 44-9799 

rj... 

1 

. •.7020 

5.. 

. 561. 

.. ,76-2249 

6... 

. ^ • 

. -6024 

6.. 

. 675. 

.. 07-4899 

7... 

3 

. -7028 

7.. 

. 78|. 

.. 78-7149 

8... 

a 

. -8032 

8.. 

. HO . 

.. 89-9.798 

9... 

7 

. H • 

. -9036 

9.. 

. 1011. 

.. 101-2048 

10... 

.1 . 

.1-0040 

10.. 

. 1125. 

.. 112-4498 

11... 

1 1 

.H • 

.1-1044 

11.. 

. 123.?, 

.. 12.3-6948 

12... 

.U-. 

.1-2018 

12,. 

. I.T) . 

.. 1.34-9.398 

13... 

.ij. 

.1-.3052 

13.. 

. I46i. 

.. 146-1847 

14... 

!•> 

.1-40,76 

14 

in?}; 

.. 1.77-4297 
.. 168-6747 

1.')... 

.u. 

.1-.7060 

15.. 

■ ie«5- 

16... 

.^ s ■ 

.1-6064 

16,. 

, 179’-. 

.. 179-9197 

17... 

. 15 . 

.1-7068 

17.. 

. 191J. 

.. 191-1647 

18... 

.IJ. 

.1-8072 

18.. 

. 2025 . 

.. 202-4096 

19... 

.* 8 • 

.1-9076 

19.. 

. 213§. 

.. 21,3-6546 

20 ... 

. 2 . 

.2-0080 

20 .. 

. 2241. 

.. 224-8996 

21 ... 

. 21 . 

.2-1084 

30.. 

. 3.371. 

.. .3.37-3494 

22 ... 

. 21 . 

.2-2088 

40.. 

. 449?. 

.. 449-7992 

21 ... 

. 2 ]. 

.2-3092 

50.. 

. 562|. 

.. 562-2490 

24... 

. 2 ]. 

.2-4096 

60,. 

. 674|. 

.. 674-6988 

25... 

.25. 

.2-.7100 

70.. 

. 7871. 

.. 787-1486 

26... 

. 2 ,^ ■ 

.2-6104 

80.. 

. 8991. 

.. 899-5984 

27... 

.2|. 

.2-7108 

SO.. 

.1012 . 

..1012-0482 

Qw. 






1 ... 

. 2 |. 

.2-8112 

100.. 

.1124’. 

..1124-4980 

2 ... 

.5i. 

.5-6225 

200.. 

.2249 . 

..2248-9960 

3... 

.8*. 

.8-4337 

300,. 

.33735. 

. .3,373-4940 

-- 

— 



—- 

— 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Or. -flyS. 

11’2224 Gallons to 1 Cwt. 221-4489 Gallons to 1 Ton. 


Lba. 


Gallons, 

Cwts 


Gallons. 

1.... 

1 

• • • V 

. •10(t2 

1. 

.. Ill 

... 11-2224 

2.... 

1 

... -4 . 

.-axil 

2 

.. 221 

... 22-4449 


1 

... 4 . 

. •3006 

3. 

., .335 

... .33-6673 

4.... 

:i 

• 8 • 

. -4(108 

4. 

.. 115 

... 44-8898 

5..., 

1 

. -.5010 

5. 

,. .56' 

... 56-1122 

0,... 

1 

... . 

. -6012 

6. 

.. 672. 

... 67-3.347 

7 .... 

3 

... 4 . 

. -7014 

7. 

• • 781 

... 78-.5,571 

8.... 

3 

... 4 . 

. -8016 

8. 

.. 891 

... 89-7796 

9..,, 

7 

... X . 

.9018 

i). 

., 101 

... 101-0020 

10..., 

...1 . 

.1-(K»20 

10. 

.. 1121. 

... 112-2241 

II.... 

...1', 

.1-1022 

II.. 

.. 12,31 


12.... 

...li. 

.1-2024 

12.. 

.. 134j. 

... 134-6093 

10 .... 

...u. 

.1-3026 

1.3.. 

.. 14,55. 

... 14.5-8918 

14.... 

...IS. 

.1-4028 

11.. 

.. 1,571. 

... 1.57-1142 

1.5,... 

...u. 

.1-5030 

15., 

.. 168J. 

... 168-,3367 

16.... 

..,15. 

.1-60,32 

16.. 

.. 1791. 

... 179-5,591 

17.... 

... I4. 

.1-7034 

17.. 

.. 1901. 

... 190-7816 

18..,. 

...n. 

.1-8036 

18.. 

.. 202 . 

... .202-0010 

19.,.. 

...,i'. 

.1-9038 

19,. 

.. 21.3]. 

... 213-2264 

20 .... 

.. 2. 

.2-0010 

20 .. 

., 2211. 

... 224-4489 

21 .... 

...2>. 

.2-1042 

30.. 

.. 336J. 

... ,3.30-67.3.3 

22 .... 

...21. 

.2-2044 

40.. 

.. 4485. 

... 148-8978 

2.3..., 

...21. 

.2-3046 

.50.. 

.. ,5611. 

.. , .561-1222 

24 ... . 

...2S. 

. 2-4048 

60.. 

.. 67,35. 

... 673-3467 

25.... 

...2,1. 

.2-5050 

70.. 

.. 78,55. 

... 785-5711 

26.... 

...2t 

. 2-6052 

80.. 

.. 897 J. 

... 897-7956 

27.... 

...2S. 

. 2-7054 

90.. 

..1010 . 

...1010-0200 

Qrs. 






1.... 

...2|. 

. 2-8066 

100 .. 

..1122J. 

.. .1122-2445 

2.... 

.. .5§. 

. 5-6112 

200 .. 

..22441. 

.. .2241-4890 

3.,.. 

...81.. 

. 8-4168 

300.. 

..33661 . 

.. .3366-7335 
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Sp. Gr. I'OOO. 

11 •2000 (lalloiiK to 1 Owt. 224--(KX)() Gallons to 1 Ton. 


Llis. 


Gallons. 

[ (3vts. 


Gallons. 

1..., 

1 

• • • • K • 

. -1000 

I-- 

Hi. 

... 11-2000 

2.... 

1 

.... -4 . 

. -2000 

2.. 

222. 

... 22-4000 

3.... 

1 

- 4. 

. -SOO) 1 ,3.. 

332. 

... 33-6000 

4.... 

R 

. . . . . 

. -lOIK) 

4,. 

443. 

... 44-8000 

5 . . . 

1 

. -niKHj 

i n 

Tv/) 

... .50-00(X) 
... 67-2(XX) 

6.,., 

r. 

. . .. g. 

. -goo:) 

1 '• ■ 

' c.. 

671. 

7.... 

R 

• • • • 1 • 

. -RKX) 

7.. 

78J. 

... 78-4TXX) 

8..,. 

... . 

. 'KOdO 

8.. 

892. 

... 89-60(X) 


7 

... g . 

. •‘«XK) 

!).. 

UKI3. 

... 1(XJ-8000 

10..,. 

....1 .. 

.l'(XXX) 

' 10.. 

112 . 

... 112-0000 

11.... 

...11.. 

.1-1000 

: 11., 

123]. 

... 123-2000 

12.... 

...i|.. 

.i-axx) 

12.. 

1342-. 

.. 134-4000 

13.... 

...11.. 

.1-3000 

13.. 

1452. 

.. 145-6000 

M... 

...1-1,. 

.1-10(XI 

14.. 

1.503, 

., 1.56-8000 

in.,.. 

. . . 1 . 


15 

ICH 

.. 168-(X)00 
.. i79-20(X) 

IG.... 

...ij.. 

. 

.l-GOOO 

16.. 

1791. 

: 17.... 

...13.. 

.1-7(XK) 

17.. 

1902, 

.. 190-4000 

i 18.... 

...o;.. 

.I-HIXX) 

18.. 

2012. 

.. 201-6(XX) 

, 1!).... 


.l-iX0) 

19.. 

2123. 

.. ^12-8000 

‘ 2').... 

...2 .. 

.2-0000 

20.. 

224 . 

.. 224-0000 

21. 

...21.. 

.2-IO(X) 

30.. 

3.36 . 

.. 336-00(K) 

1 22.... 

...2'.. 

.2-2000 

40.. 

448 . 

.. 448-0000 

23. 

...2|.. 

. 2-3(X)0 

50... 

560 . 

.. 560-0000 

2). 

...21.. 

... .2-4(X)0 

60... 

672 . 

.. 672-0000 

25. 

...2.',.. 

....2-5000 

70... 

784 .. 

.. 784-00(X) 

26. 

...21.. 

... .2-6000 

HO... 

896 .. 

.. 896-0000 

27. 

Qvs, 

...23.. 

... .2-7000 

CO... 

008 .. 

..1008-0000 

1 . 

...2].. 

.. . .2-8000 

100... 

120 .. 

..1120-0000 

2 . 

... 51 .. 

... .6-6000 

200... 

2240 .. 

. .2240-0000 

3. 

...8».. 

... .8-4000 

300... 

3360 .. 

. .3360-0000 
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OIL TRADE CALCULATOR 


S|). Gr 

11‘1654 Gallons to 1 Cwt. 

Lba, Gallons. 

1 . H. -omifi 

2 . I. -IM 

3 . \ . WS 

1. ii. -S'W 

r> . I .'Riw) 

(I. i;.'.wc 

7.'. .?. •C072 

8.5.Wis 

(1. 5. -HIKM 

10.1 . ■<)!«) 

11 .IJ.1-0!).6C 

12 .11.1-1052 

13 .U.1-2'M8 

11.lii.1-3041 

15.1.1.1-4040 

1(5.ij.1-5930 

17 .1;'.1-6932 

18 .IJ.1-7928 

10..,.,1?,.1-8924 

20.2 .1-0020 

21.21.2-0016 

22 .21.2-1912 

23 .21.2-2908 

21.21.2-3004 

25.21.2-4900 

20.21.2-5896 

27.2|.2-0892 

Qra. 

1 . 23 .2-7888 

2 . 55 .6-6777 

3 .8g. 8-3665 


1-004. 

223-1076 Gallons to 1 Ton. 


((wts. 


Gallons. 

1. 

.. 111. 

... 11-1554 

2 .. 

.. 221. 

.. 22-3108 

3.. 

.. 3.31. 

.. .33-4661 

4.. 

.. 441. 

.. 44-6215 

5.. 

.. ,5.5J. 

.. .56-7769 

6.. 

.. 005 . 

.. 66-9.32,3 

7.. 

.. 781. 

.. 78-0870 

8.. 

,. 891. 

.. 89-2430 

n.. 

.. 100». 

.. 1(X)-3981 

10 .. 

.. 111 ;,. 

.. Ill-.5.538 

11 .. 

.. 1223 . 

.. 122-7092 

12 .. 

.. l.%35. 

.. 133-8045 

13.. 

.. 145 . 

.. 14,5-0199 

14.. 

.. 1,501. 

.. 1.56-17.53 

15.. 

.. 167:1. 

.. 107-,3307 

16.. 

.. 1781. 

.. 178-4801 

17.. 

.. 1895. 

.. 189-6414 

18.. 

.. 2003 . 

.. 200-7968 

19.. 

.. 212 . 

.. 211-9522 

20 .. 

.. 2231. 

.. 223-1070 

30.. 

.. 3345 . 

.. 3.34-0613 

40.. 

.. 4463. 

.. 446-2151 

50.. 

.. 557|. 

.. 5.57-7689 

60.. 

.. 669“. 

.. 669-3227 

10.. 

.. 7801. 

.. 780-8705 

80.. 

.. 8923. 

.. 892-4303 

90.. 

..1004 . 

..1003-9841 

100.. 

..11151. 

..1115-5378 

200.. 

..22311. 

. .2231-0767 

300.. 

..33461. 

. .3346-6136 
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Sp. Gr. 1-008. 

IMlll Gallons to 1 Cwt. 222-2222 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1.... 

... i. 

. -0992 

1.. 

.. Ill 

... 11-1111 

2.... 

... 1 

. -1984 

2.. 

.. 221 

... 22-2222 

3.... 

1 

... 4.. 

. -2970 

3.. 

.. ,33i 

... .33-.3.3.33 

1.,.. 

R 

... 

. -3908 

4.. 

.. 441 

... 44-4444 

6.... 

1 

. -4900 

5.. 

.. 55.1 

... 55-.5.5.55 

6.... 

F> 

... 

. -.69.52 

0.. 

.. ooii 

... 06-6667 

7.... 

■ ■ i- 

. -0911 

7.. 

.. 775 

... 77-7*778 ‘ 

8.... 

... 4 . 

. -7930 

8.. 

.. 881 

... 88-8889 

0,... 

7 

... X • 

. -8929 

9.. 

.. 100 

... 100 0000 

10.... 

... 1 . 

. -9921 

10.. 

.. nil 

... 111-1111 

11.... 


.1-0913 

11.. 

.. 1221 

... 122-2222 

12.... 

...IJ. 

.1-1905 

12.. 

.. 13.35 

... 133-3333 

13.... 

...11. 

.1-2897 

13.. 

.. 1441 

... 144-4144 

H.... 

...l^ 

.I-.3889 

14.. 

.. 1.5.51 

... 155-5.5.55 

1.6.... 

...1.1. 

.1-4881 

15.. 

.. 1005 

... 166-0007 

16.... 

.. . 15 . 

.1-5873 

10. 

.. 1773 

... 177-7778 

17.... 

...IS. 

.1-6805 

17.. 

.. 1881 

... 188-8889 

18.... 

...li’. 

.1-7857 

18.. 

.. m 

... 200(X)00 

19.... 

.. .Ij,. 

.1-8849 

19. 

.. 2111 

....211-1111 

t 20.... 

...2 . 

.1-9841 

20. 

.. 2221 

... 222-2222 

21... 

...2J. 

.2-0833 

30. 

.. 3335 

... 3.33.33.33 

22.... 

...2i. 

.2-1825 

40. 

.. 444.1 

... 444-4444 

23.... 

...21. 

.2-2817 

,60. 

.. 5551 

... 565-5,556 

24.... 

... 2 : 1 . 

.2-3809 

60. 

.. 66 O 5 

... 0660667 

25.... 

...21. 

.2-4802 

70. 

.. 7773 

... 777-7778 

20 .... 

...21. 

.2-5794 

80. 

.. 8881 

... 888-8889 

27.... 

...21. 

.2-6786 

90. 

..1000 

...1000-0000 

Qrs. 






1 .... 

...21. 

.2-7778 

100. 

..mil 

...1111-1111 

2 .... 

...51. 

.5-6555 

200. 

..22221 

.. .2222-2222 

3.... 

...8i. 

.8-3333 

300. 

. .33335 

...3333-3333 

• .. . 


.. 



- - -_ 
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OIL TRADE OALOULATOR 


S|). Gr. 1 - 012 . 

l]-Of)72 Gallons to 1 Gwt. 221-343I) Gallons to 1 Ton. 


Llis. 


(rallons. 

Gwts. 

G.illons. 

1 , 

1 

. -0988 

1 - 

... Ill 

... 11-0672 

0 

1 

. -1976 

2 . 

.. 22 i 

... 22-1,344 

3. 

1 

. 4 

. -2901 

3. 

.. 33] 

... .3.3-2016 

4. 


. -39.53 

4 

,. 41] 

. . 44-2688 

6 . 

1 

. -4941 

6 . 

,. .5.55 

. . ,56-3.360 

6 . 

r> 

. -.5929 

6 . 

,. 665 

... 66-40.32 

' 7. 

:$ 

. -6917 

7. 

.. 771 

... 77-4701 

8 . 

a 

. 1 

. -7906 

8 . 

.. ,S81 

.. 88-,5375 

9. 

7 

. -.8893 

9. 

,. 995 

... 99-6017 

10 . 


. -ilSSI 

10 . 

.. 1105 

... 110-6719 

II. 

.li 

.1-0870 

11 . 

.. 1211 

... 121-7391 

12 . 

.li 

.1-18,58 

12 . 

.. 132J 

... 1,32-8063 

13. 

.I] 

.1-2816 

13. 

.. 143; 

... 14.3-8735 

M. 

.li! 

.1-3831 

11 . 

.. 16,5 

... 161-9407 

16. 

1 1 

.1-4H22 

16. 

.. 166 

... 166-0079 

16. 

I 

.I-.58I0 

16. 

.. I77i 

... 177-0751 

17. 

.15 

.1-6798 

17. 

., i 8 ,s; 

... 1.88-1423 

18. 

.15 

.1-7787 

18. 

,. 199]. 

... 1,99-2095 

19. 

.ij 

.1-8776 

19. 

.. 210 ] 

... 210-2767 

20 .. 

. 2 

.1-9763 

20 , 

.. 2215 . 

... 221-3439 

21 .. 

91 

. 

.2-07.51 

30. 

.. .332 

... ,332-0158 

22 .. 

. 2 i 

.2-1739 

40. 

.. 4421. 

... 442-6877 

23.. 

. 21 

.2-2727 

,50.. 

.. , 5 , 535 . 

... 5.53-3597 

24.. 

.25 

.2-3716 

60.. 

.. 664 . 

... 664-0316 

25.. 

.2.1 

.2-4704 

70. 

.. 774». 

... 774-7036 

26.. 

.25 

.2-5692 ' 

M).. 

.. 88 , 55 . 

... 885-3765 

27.. 

.25 

.2-6680 

1 .0.. 

.. 996 . 

... 996-0174 

Qrs. 






1 .. 

.2| 

.2-7668 

100 .. 

..1106|. 

...1106-7194 

2 .. 

.51 


200 .. 

..2213.]. 

.. .2213-4387 

3.. 

. 

.8-3004 

300.. 

..3320*. 

.. ..3320-1581 

— 

. . . - 

— - _ - . . . 

- „ 

-- 

- _ _ 
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Sp. Gr. 1-016. 

11-0236 Gallons to 1 Cwt. 220-1724 Gallons to 1 Ton. 


L1.S, 


Galloii.s. 

I.. 

1 

. K • • 

. -0!I.S1 

2.. 

1 

. 4 • • 

. -||)6,S 

;i.. 

1 

. 4- • 

. -2953 

1,. 

;i 

. H • • 

. -.3937 

.5.. 

1 

. -1921 

6.. 

. R • • 

. -5905 

7,. 

3 

. 1 ■ ■ 

. -(i8!:0 

8.. 

:i 

. 4 • • 

. -7S74 

0.. 

7 

. R • • 

. -8,S,5S 

10., 

.1 .. 

. -9.S42 

II.. 

1 1 

.* K • • 

.1-0.827 

12.. 

.li-. 

.1-1811 

1.3.. 

.11-- 

.1-2795 

U.. 

!■' 

.' H • • 

.1-3779 

1.5.. 

. 1.',.. 

.1-4761 

16.. 

.i£.. 

.1-.574S 

17.. 

. IS-- 

.1-67.32 

IS.. 

. 

.1-7716 

lit.. 

.1X ■ ■ 

.1-.870I 

20.. 

.2 .. 

.1-9685 

21.. 

.2'.. 

.2-0669 

22.. 

.2i.. 

.2-16.53 

2.3.. 

.2J,. 

.2-26.38 

24.. 

.2?.. 

. 2-3622 

25.. 

.2,>.. 

. 2-4606 

26.. 

.2 i.. 

. 2-.5.590 

27.. 

.2f.. 

. 2-6575 

Qrs. 

].. 

.2J.. 

. 2-7659 

2.. 

.6,;.. 

.5-6118 

3.. 

.si.. 

. 8-2677 


Cvvts. 


Galloihs. 

1.. 

.. II . 

.... 11-0336 

2.. 

.. 22 . 

... 22-0172 

3.. 

.. .331. 

... 33-0709 

4.. 

.. It'. 

... 41-0945 

5.. 

.. .5.51. 

... .5,5-1181 

6.. 

,. 661. 

... 66-1417 

7.. 

.. 771. 

... 77-1653 

8.. 

.. 88|. 

... 88-1890 

9.. 

• • 99.1 • 

... 99-2126 

10.. 

.. II0|. 

... 110-2362 

11.. 

.. 121], 

... 121-2,598 

12.. 

.. 1321. 

... l,'i2-28,3,5 

13.. 

.. 11,31. 

... 113-3071 

11.. 

.. 151;!. 

... l.54-;}307 

15.. 

.. 16.51. 

... 16.5-.3.54.3 

16.. 

.. 1761. 

... 176-3779 

17.. 

.. 1671. 

... 187-4016 

IS.. 

.. 1981, 

... 198-1252 

19.. 

.. 209.1. 

.. ..209-4488 

20.. 

.. 2201. 

... 220-4724 

30.. 

.. 330J. 

... 330-7087 

40., 

.. 441 . 

... 440-9449 

.50,. 

.. 5511. 

... .5.51-1811 

60.. 

.. 661-1. 

... 661-4173 

70,. 

.. 7711. 

... 771-6.535 

80.. 

.. 8811. 

... 881-8898 

90.. 

.. 9921. 

... 992-1260 

100.. 

..11021. 

...1102-3622 

200.. 

..2204}. 

.. .2204-7244 

300.. 

..33071. 

.. .3307-0866 























Oi 


OIL TRADE 

CALCULATOR 




Sp. Gr. 1-020. 



I0'9804 Gallons to 1 Cwt. 

219-6078 Gallons to 1 Ton. 

Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1. 

1 

. 

. -OilHO 

1.. 

. 11 . 

.. 10-9804 

2, 

. i 

. -1901 

2.. 

. 22 . 

.. 21-9608 

3. 

1 

. 4 

. -2941 

3.. 

. 33 . 

.. 32-9412 

4. 

» 

. k 

. -3922 

4.. 

• 4.35 • 

.. 4.3-9216 

5. 

1 

. -4902 

5.. 

• -545. 

.. .54-9020 

6. 

1 

. H 

. -.5882 

6.. 

. 655. 

.. C.5-882.3 

' 7. 

r. 

. -6863 

7.. 

• 765- 

.. '76-8627 

8. 

. 4 

. -7843 

8.. 

■ 875. 

.. 87-8431 

!». 

2 

. -8823 

!) 

985 


10. 

. 1 

. -9804 

10.. 

. 109|. 

.. 109-80.39 

11. 

.n 

.1-0784 

11.. 

. 120]. 

.. 120-784.3 

12. 

.li 

.1-1765 

12.. 

. 1.31]. 

.. 1.31-7647 

13. 

.11 

.1-2745 

lii 

149,? 

149-74ni 

14. 

. 

. 1-3725 

14.. 

. 1.5.3]. 

.. 1.5.3-72.55 

15. 

. 1.1 

. 1-4706 

15.. 

. 164] . 

.. 164-70.59 

Ifi. 

1 

.1-5686 

16.. 

. 17.55. 

.. 175-6863 

17. 

. in 

. 1-6667 

17.. 

. 1865. 

.. 186-6667 

18. 

. 

. 1-7617 

18.. 

. 1975. 

.. 197-6471 

19. 

..... .12 

.1-8627 

19.. 

. 2085 

208-6274 ^ 

20. 

. 2 

. 1-9608 

20.. 

. 2195. 

.. 219-6078 i 

21. 

. 2 

. 2-0688 

.30.. 

. 329]. 

.. 329-4118 ! 

22.. 

.2J 

. 2-1.569 

40.. 

. 439 >. 

.. 4.39-2157 

23.. 

.21 

. 2-2549 

50.. 

. 649 . 

.. 549-0196 

24.. 

.25. 

. 2-3529 

60.. 

. 6.585. 

.. 6.58-82.35 

25.. 

.2>. 

.2-4.510 

70.. 

. 7685. 

.. 768-6274 

26.. 

.21. 

.2-5490 

80.. 

. 878]. 

.. 878-4314 

27.. 

. n- 

.2-6471 

90.. 

. 988]. 

.. 988-2353 

Qra. 






1 .. 

.2|. 

.2-7451 

100.. 

.1098 . 

..1098-0.392 

2 .. 

.51. 

.5-4902 

200.. 

.21965. 

..2196-0784 

3.. 

.8i- 

.8-2353 

30').. 

. 32945 . 

. .3294-1176 
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Sp. Gr. 1-024. 


10'9375 Gallons to I Cwt. 

4 . 

Lbs. Gallons. 

1 . J. -OSIVT 

2 . I. 'lyiiS 

3 . 1. •2!»30 

i 4. I . -3906 

] 5. i. -4883 

I 0. I . -5859 

7 . 5. ■(1830 

8 . }. -7812 

9 . I . -0789 I 

10 .1 . '9760 ! 

11 .IJ.1-0742 I 

12 .11.1-1719 

13 .1.1.1-2095 

14 .IJ.1-3072 

15 .1.!.1-4048 

10.i;;,.1-5025 

I 17.1§.1-0002 

18 .IJ.1-7578 

19 .l|.1-8555 

: 20.2 .1-9,531 

: 21.2 . 2-0508 

22 .21.2-1484 

23 .21.2-2461 

24 .2|.2-3437 

25 .21.2-4414 

26 .21.2-6391 

27 .2|.2-6367 

Qrs. 

1 .2J.2-7344 

2 .61.6-4687 

3 .81.8-2031 


218-75(X1 Gallons to 1 Ton. 

Cwts. Gallons, 

1.. .. 10];... 10-9375 

2.. .. 21|.... 21-8760 

3.. .. 32];]... 32-8125 

4.. .. 43|.... 43-7500 

5.. .. 54];... 54-0875 

6 .. .. 05t... 0,5-6250 

7.. .. 70,V... 70-{#i25 

8 .. .. 871.... 87-5000 

9.. .. 98i',... 98-4375 

10.. .. 109^... 109-3750 

11.. .. 120120-3125 

12.. .. 1311.... 131-2500 

13.. .. 142,•],... 142-1875 

11.. .. 1 , 53 ;.... 1,5,3-1250 

15.. .. 164,'„... 164-0625 

16.. .. 175 .... 175-0000 

17.. .. 185]]]-... 186-9375 

18.. .. 196;.... 190-8750 

19.. .. 207j;...^07-8125 

20.. .. 218;.... 218-7500 

30.. .. 328;,... 328-1250 

40.. .. 437 . 5 .... 437-6000 
,50.... 546;.... 646-8750 

60.. .. 6561..,. 056-2500 

70.. .. 7565.... 765-0260 
I 80.... 875 .... 875-0000 

90.. .. 9841.... 984-3750 

100.. ..10931....1093.7600 

200.. .. 2 1 875 ....2187.5000 

300.. .. 32811.... 3281-2600 
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OIL TlUDB CALCTJLATOK 




Sii. Gr. 1-028. 



10‘8ll49 Gulloiis to 1 Cwt. 

... . 

217'tfi)«S8 Oulloas to 1 Ton. 

Lbs. 


(jialtoijs. 

C'wts 


(jullonH. 

1. 

1 

. •0973 

1 

lOZ 


‘It 

... 

• • • 1 • 

. -191.5 

2, 

.. 2IJ. 

... 21-7899 

3. 

] 

. . . 4 . 

. -2918 

3. 

.. 32^ 

... 32-6^48 

i . 

» 

• • • 8 • 

. -3891 

4. 

.. 435. 

... 43-5798 

5. 

1 

. -4861 

5. 

.. 51.',. 

... 54-4717 

(>. 

• • • 8 • 

. -5837 

6. 

.. 65-!. 

... 6.5-3696 

7.'.... 

• • • 8 • 

. -6809 

7. 

.. 76'. 

... 76-2616 

8. 

3 

• • • »• 

. -7782 

8. 

.. 87J. 

... 87-1.595 

9... . 

7 

• • • 8 • 

. -8755 

!». 

.. 98 . 

... 98-0.515 

1(1 . 

...1 . 

. -9728 

10. 

.. 109 . 

... 108-9191 

II. 

...11. 

.1-070(1 

11. 

.. JI9Z. 

... 119-8141 

12. 

...i;. 

.1-1673 

12. 

.. 130]. 

... 130-7393 

13. 

...i|. 

.1-2616 

13. 

.. nn. 

... 111-6312 

14. 

...1^ 

.1-3619 

11. 

.. 1.52.1. 

... 1,52-5292 

15. 

...1.',. 

.1-1591 

15. 

.. 163S. 

... 163-1'211 

16. 

...1.',. 

.1-5.561 

16. 

.. 1743. 

... 174-3191 

17. 


.1-6537 

17. 

.. 185]. 

... 185-2140 

18. 

...1?. 

.1-7510 

18. 

.. 196'. 

... 196-1089 

19. 

,.. 15 . 

.1-8482 

19. 

.. 207 . 

... 207-0039 

20 . 

...2 . 

.1-9455 

20 . 

.. 2175 . 

... 217-8988 

I 21. 

.. .2 . 

.2-0128 

30. 

.. 326’. 

... 326-8182 


2' 

• • • *^8 • 

.2-1401 

40. 

.. 435] 

... 435-7977 

23. 

■• 

.2-2373 

50. 

.. 541]. 

... 544-7471 

24. 


.2-3346 

60. 

.. 6.53]. 

... 653-6965 

25. 

...2“. 

.2-1319 

70. 

.. 762g 

... 762-6159 

26. 


.2-5292 

80. 

.. 8711 

... 871-5953 

27. 

...2^ 

.2-6265 

90. 

.. 980] 

... 980-5447 

Qra. 






1 . 

,..2|-. 

.2-7237 

100 . 

..1089] 

...1089-4942 

2 . 

...5L 

.5-4470 

200 . 

..2179 

...2178-9883 

3 . 

...SI 

.8-1712 

300. 

..3268] 

.. .3268-4825 
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I Sj). (Jr. 1'032. 

j 10'KD27 (Ittllons to 1 Owt. 2l7'()Dl;i (Julloii.s to 1 Ton. 


Ll«. 

( 

iillons. 

Cwts. 


(Jiillon.'i. 

1 . 

_1 ^ 

... -(WOl) 

1 . 

.. lOJ 

... 10-a527 

2 . 

1 

. 4 • • • • 

... -I'.KiH 

2 , 

.. 21? 

... 21-7051 

3. 

1 

. 4- 

... -2907 

3. 

,. 32.1 

... 32-5.581 

J. 

;i 

. 8 • - • • 

... ■3376 

4. 

.. 

... 43-4108 

5. 

1 

... -4315 

5. 

.. 5t{ 

...' 54-2036 

6 . 

. I--- 

. . -5311 

6 . 

.. 0.5' 

... 65-1163 

7. 

. 8 • • • • 

... m" 

7. 

.. 76 

... 75-!l690 

8 . 

. 4- 

... -77.52 

3. 

.. 8CJ 

... 86-8217 

9. 

7 

.8 • • • • 

. . -3721 

9. 

• ■ 971; 

... 97-6744 

10 . 

.1 .... 

... -Wi'.lO 

10. 

.. 108.1 

... 108-5271 

11. 

.u.... 

...1-0659 

11. 

.. 119-S 

... 119-3798 

12. 

.U-.-- 

...1-1623 

12. 

.. 130? 

... 130-2326 

13. 

.11.... 

... 1-2597 

13. 

.. inj 

... 141-0853 

II. 

. ^8- • • ■ 

...1-3566 

14. 

.. 1.52 

... 151-9380 

1.5. 

.1.',.... 

...1-1535 

15. 

.. 162? 

... 162-7907 

10. 

.U.... 

...I-.550I 

16. 

.. 173S 

... 173-6434 

17. 

.J 8 • • ■ • 

...1-6173 

J7. 

.. 181.1 

... 181-1961 

IH. 

.- 

...1-74-12 

18. 

.. I90ii 

... 19.5-3488 

19. 

.i'.... 

...1-3411 

19. 

.. 200? 

.. .,200-2015 

20. 

.2 

...1-9380 

20. 

.. 217 

... 217-0513 

21. 

.2 

...2-0349 

30. 

.. 325S 

... 325-6811 

22. 

.ai.... 

...2-1318 

40. 

.. 134i 

... 434-1085 

23. 

.21.... 

...2-2287 

50. 

.. 5125 

... 542-0357 

24. 

."B*• •• 

.. .2-3256 

60. 

.. 6.51' 

... 051-1628 

25. 

.2S...- 

...2-4225 

<0. 

.. 759? 

... 759-6890 

26. 

.21.... 

...2-5194 

80. 

.. 868 ] 

... 868-2170 

27. 

.2§.... 

...2-6163 

90. 

.. 976? 

... 976-7442 

Qrs. 






1. 

.2|.... 

.. .2-7132 

100. 

..ioa5? 

...1085-2713 

2. 

.6|.... 

...5-4264 

200. 

. .21701 

.. .2170-5426 

3.. 

.sj.... 

...8-1395 

30:). 

..3255J 

.. .3255-8139 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Or. 1'036. 

] 0-8108 Gallons to 1 Cwt. 216-2162 Gallons to 1 Ton.' 


Lbs. 


Gallons. 

Cwls. 


Gallons. 

1.... 

1 

• • • • « • 

. -0965 

1.. 

.. lOi'. 

... 10-8108 

2.... 

1 

- 4* 

. -1930 

2.. 

.. 2 \l 

... 21-6216 

3.... 

1 

. . . . 4 . , 

. ■289;) 

3.. 

.. 322. 

... 32-4324 

4.... 

» 

. . . . y . , 

. -3861 

4.. 

.. 431. 

... 432432 

5.... 

1 

. -4826 

5.. 

.. 54 . 

... 540540 

6.... 

.... 1 . 

. -5791 

6.. 

.. 641. 

... 64-8649 

7.... 

n 

.... H , 

. -6757 

7.. 

.. 75i. 

... 75-6757 

8 .... 

:t 

- 4 • 

. -7722 

8.. 

.. 86,;. 

... 86-4865 


7 

. . . . . 

. -8687 

9.. 

.. 971. 

... 97-2973 

10.... 

...A ., 

. -9652 

10 .. 

.. 108J. 

... 108-1081 

}\.... 

....1 .. 

.1-0618 

11.. 

.. 1181. 

... 118-9189 

12 .... 

...,1>., 

.1-1583 

12 .. 

.. 129’. 

... 129-7297 

13.... 


.1-2548 

13.. 

.. 1401. 

... 140-5405 

11.... 

1 3 

-Jfe. • 

.1-3513 

14.. 

.. 151’. 

... 151-3.513 

15,... 

....1.!.. 

.... 1-4479 

15.. 

.. 162;. 

... 162-1622 

16.... 

....IJ.. 

.1-.5444 

16.. 

.. 173 . 

... 172-9730 

17.... 

...Al. 

.1-6409 

17... 

,. 183|., 

... 183-7838 

18.... 

....IJ.. 

.1-7374 

18... 

,. 1941., 

,.. 194-5946 

19.... 


.1-8340 

19.. 

.. 205’., 

... '205-4054 

20.... 

....IJ.. 

. 1-9305 

20... 

,. 2161., 

... 216-2162 

21 ... . 

....2 .. 

.2-0270 

30... 

. 3211.. 

.. 324-3243 

22.... 

. • • '"8•• 

. 2-1235 

40... 

. 432|.. 

.. 432-4324 

23.... 

....2J.. 

. 2-2201 

50... 

. 540;.. 

.. 540-6405 

24 . 

....2S.. 

. 2-3166 

60... 

. 64i.. 

.. 648-6486 

25 . 

....2^. 

. 2-4131 

70... 

. 7561.. 

.. 756-7568 

26 . 

,...2J.. 

. 2-5096 

80... 

. 8641.. 

.. 864-8649 

27 . 

...n.. 

. 2-6062 

90... 

. 973 ., 

.. 972-9730 

Qrs. 






1 . 

...2|.. 

. 2-7027 

100... 

.10811. 

..1081-0811 

2 . 

...6|.. 

. 5-4054 1 

200... 

.2162;.. 

..2162-1622 

3 . 

...8i.. 

.8-1081 i 

300... 

.32431.. 

. .3243-2432 




















































OIL TRADE CALCULATOR 


Ifil 


Sp. Gr. 1-0 to. 

10'7C92 GaUoii,s to 1 Vwb, aiS-SS-Ki ftallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gulloiis. 

(!wU. 


Gallons. 

1.... 

1 

. . . . ^ . 

. -096! 

1.. 

10',>. 

... 10 7692 

2.... 

.... 1.. 

. -I!®! 

2.. 

21.1 

... 21-,5.385 

3.... 

- J. . 

. •288.5 

3.. 

32,1. 

... 32-3077 

1..,. 

S 

• • • • 8*• 

. -3816 

4,. 

43'. 

., 43-076;i 

5.... 

1 

. --1808 

5.. 

, 5 . 3 ;. 

.. 53-8461 

6.... 

1 

• • • • 8 • • 

. -5769 

6.. 

645. 

.. 61-6154 

7.... 

5 

• • ■ • H * • 

. ■6731 

7., 

753 . 

.. 75-3846 r 

8.,.. 

:i 

• • • • • 

. '7692 

8.. 

861. 

.. 80-1038 

(t.... 

7 

. . . . . . 

. -86,51 

9,, 

96’. 

.. 96-9231 

to.... 

...1 .. 

. -OOLb 

10.. 

1073 . 

.. 107-0923 

11 ..., 

...1 .. 

.1-0,577 

11 .. 

1181. 

.. H 8-4610. 

12 ..,. 

...u.. 

.1-1.5.38 

12 .. 

129j. 

.. 129-2308 

13.... 

...ij.. 

.1-2500 

13.. 

110 . 

.. I IO OIXK} 

U.... 

• • • ' 8 • ' 

.1-3461 

14.. 

1503 . 

.. 100-7692 

15.... 

...1.!.. 

....1-4123 

15., 

1611. 

.. 161-5385 

16.... 

...I'.. 

,...1-5380 

16.. 

172|. 

.. 172-3077 

17..., 

...IJ.. 

....1-6346 

17,. 

1831. 

.. 183-0769 

18.... 

... 13 .. 

... .1-7308 

18.. 

1931. 

,, 193-8161 

I 19.... 

... 12 .. 

,...1-8209 

19.. 

2013 . 

.. 801-0104 

20 ,... 

... 12 .. 

....1-9231 

20 .. 

2151.. 

.. 215-3846 

21 .... 

2 

....2-0192 

30.. 

3231.. 

.. 323-0769 

22 .... 

... 21 .. 

....2-1154 

• 10 .. 

4303 .. 

.. 130-7692 

23.,.. 

... 2 ].. 

... .2-211.5 

00 .. 

538'.. 

.. 538-4615 

24.... 

... 21 .. 

....2-3077 

60.. 

046'.. 

.. 646-1538 

25.... 

... 23 .. 

,...2-1038 

70.. 

753’.. 

.. 753-8461 

26.... 

... 21 .. 

... .2-5000 

80.. 

861’.. 

.. 861-5385 

27. 

Qrs. 

...2|.. 

... .2-5961 

90.. 

9691., 

,. 909-2308 

1 . 

...2|.. 

... .2-6923 

100 .. 

10761.. 

..1076-9231 

2 . 

... 6 |.. 

.., .5-3846 

200 ... 

21531.. 

..2153-8461 

3. 

...81... 

....8-0769 

300... 

3230].. 

. .3230-7692 


11 






















































1G2 


OIL TRADE CALCULATOR 


§ 1 ). Gr, L014. 

10'7280 Gallons to 1 Cwt. 2l4'55y4 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1 .... 

... . 

. -0958 

1 .. 

. 103 . 

... 10-7280 

2 .... 

1 

• • • 4 • 

. -lOlG 

2 .. 

. 2 H. 

... 21-4559 

3.... 

1 

... 4 - 

. -2874 

3.. 

• 

... 32-1839 

4..,, 

:{ 

... 

. -3831 

4.. 

. 42 ;. 

... 42-9119 

5.,., 

1 

. -4789 

5.. 

. 53t 

... 53-6398 

«.... 

1 

... 

. ■5747 

6.. 

. Git 

... 64-3678 

7.'... 

... ^ . 

. -6705 

7.. 

. 75’. 

... 75-0958 

8 .,.. 

3 

. . . 4 . 

. -7663 

8.. 

. 8.5t 

... 85-8237 

9.... 

7 

... . 

. '8621 

9.. 

. 96.1. 

... 96-5517 

10.... 

...1 . 

. -9578 

10.. 

. 1071. 

... 107-2797 

11.... 

...1 . 

.1'0.536 

11.. 

. 118 . 

... 118-0077 

12.... 

...ij. 

. 1-M94 

12.. 

. 128-'. 

... 128-73.56 

13..., 

...1]. 

.1-2452 

13 

. 139.1. 

. . 139-4636 

14..,. 

• • • ' 8 • 

. ]'34IO 

11.. 

. 1.501 . 

... 150-1916 

If).... 

...IS. 

. 1-4368 

15.. 

. 160’. 

... 160-9195 

16.... 

...1.1. 

. 1-5326 

16.. 

• 171t 

... 171-6175 

17,... 

...It 

. 1-6283 

17.. 

. 182t 

... 182-3755 

18.... 

... 1 4 . 

. 1-7241 

18.. 

. 1931-. 

... 193-1031 

19.... 

17 

.1-8199 

1!» . 

. 2032. 

... 203-8314 
... 214-5591 

20.... 

...It 

. 1-9157 

20.. 

. 2141. 

21.... 

2 . 

. 2 0115 

30.. 

. 3211. 

... 321-8391 

22.... 


.2-1073 

•10.. 

. 129’. 

... 129-1188 

23.... 

...21. 

.2-2031 

50.. 

. 536|. 

... 536-3985 

24.... 

...21. 

.2-2988 

60.. 

. 643|. 

... 643-6782 

25.... 

...2t 

.2-3946 

70.. 

. 751 . 

... 750-9578 

26.... 

...2J. 

.2-4901 

80.. 

. 8581. 

... 858-2375 

27.... 

...2t 

.2-5862 

90.. 

. 96.51. 

... 965-5172 

Qrs. 

1.... 

...2t 

.2-6820 

100 .. 

.10721 

.. .1072-7969 

2 .... 

r.a 

.5-3640 

200.. 

.21451. 

.. .2146-6939 

3.... 

...8 . 

.8-0460 

300.. 

.32181. 

.. .3218-3908 































































OIL TRADE CALCULATOR 


163 


I Sp. Or. 1-018. 

j 10'C870 Gallom to 1 (Vt. 213'74()5 Callona to 1 Ton. 


Lbs. 


r,iillon,s. 

Cwts. 


tiiillons. 

1 ... 

1 

.... . 

. •0!(5-1 

1 .. 

.. los. 

... 10-6870 

2 ... 

.... - 1 . 

. -I'.IOK 

2 

,. 213 . 

... 21-3740 

3... 

1 

- i- 

. •2863 

3 . 

., 32 , 

... 32-0611 

4... 

;t 

- H • 

. -3817 

4 . 

.. 422. 

... 42-7481 

0 .. . 

1 

. -477] 

5 . 

.. 533 . 

... 53-4351 

6... 

.... . 

. '5725 

6. 

.. 64J, 

... 61-1221 

7... 

.... g . 

. -667!) 

7. 

.. 742. 

... 74-8092 

H... 

:i 

.... ,1. 

. -7634 

8.. 

.. S5.i. 

... 85-4962 

it... 

7 

.... 

. -8588 

9.. 

., 961. 

... 96-1832 

1(1... 

...A . 

. -6542 

10.. 

.. 1061. 

... 106-8702 

11... 

...A . 

.I'Ol'.KI 

11. 

.. inj. 

... 117-5572 

12... 


.M450 

12. 

.. 128]. 

... 128-2443 

13... 

....1.1. 

.1-2405 

13. 

.. 1381. 

... 138-9313 

14... 


.1-3359 

14.. 

.. 1193 . 

... 149-6183 

ID... 

....li. 

.1-4313 

15.. 

.. 160]. 

... 160-3053 

Hi... 

....1.',. 

.1-5267 

16.. 

.. 171 . 

... 170-9924 

17... 

....IS. 

.1-6221 

17. 

.. I 8 I 3 -. 

... 181-6794 

IK... 

....IJ. 

.1-7176 

18. 

,. 1923 . 

... 192-.3664 

1 ')... 

....I’-. 

.1-8130 

19.. 

.. 203 . 

... 203-0534 

20 ... 

....IS. 

.1-9084 

20 .. 

.. 2132. 

... 213-7405 

21 ... 

_2 

.2-0038 

30.. 

.. 3203 . 

... 320-6107 

22 ... 

‘21 

-■-8 . 

.2-0992 

40.. 

.. 427.1. 

... 427-4809 

23... 

....21. 

.2-1917 

50.. 

.. 5343 . 

... 534-3511 

24... 

....21. 

.2-2901 

60,. 

.. 641]. 

... 641-2214 

25... 

.... 23 . 

.2-3855 

70 

.. 7481. 

... 748-0916 

26... 

....2.',. 

.2-4809 

80.. 

.. 855 . 

... 864-9618 

27... 

.... 23 . 

.2-5703 

90.. 

.. 9613. 

... 961-8321 

Qrs. 






1 ... 

....2§. 

.2-6718 

100 .. 

0 

00 

.. .1068-7023 

2 ... 

.... 53 . 

.5-3435 

200 .. 

., 21373 . 

.. .2137-4046 

3... 

....8 . 

.8-0153 

300.. 

..32063. 

.. .3206-1069 
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OIL TEADE CALCULATOR 


Sp. Or. 1-052. 

10-6164 Gallons to 1 Cwt. 212-9278 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts 


Gallons. 

1. 

1 

.* 8 • • 

. -0951 

1. 

.. log. 

.. 10-6461 

2. 

1 

. 1 • • 

. -1901 

2.. 

.. 211. 

.. 21-2928 

3. 

1 

. 4’ • 

. -2852 

3. 

.. 32 . 

.. 31-9392 

4. 

a 

. 8 • • 

. -3802 

4, 

.. 42|. 

.. 42-5855 

5. 

1 

. 2 • • 

. -4753 

5. 

.. 531. 

.. 53-2319 

6. 

r. 

. H • • 

. -5703 

6.. 

.. 631. 

.. 63-8783 

7. 

. • 

. -6651 

7.. 

.. 741. 

.. 74-5247 

8. 

H 

. 4 • • 

. -7605 

8.. 

.. 854. 

.. 85-1711 

9. 

7 

. 'S'- 

. -8555 

9.. 

.. 954 . 

.. 95-8175 

10. 

.1 .. 

. -9506 

10.. 

.. 1061. 

.. 106-4639 

11. 

.1 ., 

.1-0156 

11.. 

.. 1174 . 

.. 117-1103 

12. 

.11-. 

.1-1407 

12.. 

.. 1273 . 

.. 127-7566 

13. 

.U-. 

.1-2357 

13.. 

.. 1381. 

.. 138-4030 

14.. 

.IS-. 

.1-3308 

11.. 

.. 149 . 

.. 149-0494 

ID. 

. n-- 

.1-4258 

15.. 

.. 1593 . 

.. 159-6958 

16. 

.1.1.. 

.1-5209 

16.. 

.. 170|. 

.. 170-3422 

17. 

.li-. 

.1-6160 

17.. 

.. 181 . 

.. 180-9886 

18. 

.If-- 

.1-7110 

18.. 

.. 1914 . 

,. 191-6350 

19. 

.......VI.. 

.1-8061 

19.. 

.. 2021. 

.. 202-2814 

20. 

.u.. 

.1-9011 

20.. 

.. 2124 . 

.. 212-9278 

21.. 

.2 .. 

.1-9962 

30.. 

.. 3193 . 

.. 319-3916 

22.. 

. n-- 

.2-0912 

40.. 

.. 4254 . 

.. 425-8555 

23.. 

.2i.. 

.2-1863 

50.. 

.. 532|. 

.. 532-3194 

24.. 

.2].. 

.2-2814 

(K).. 

.. 6383. 

.. 638-7833 

25.. 

. 

.2-3764 

70.. 

.. 7451. 

.. 745-2471 

26.. 

.2|-. 

.2-4715 

80.. 

.. 8513 . 

.. 851-7110 

27.. 

.2t-. 

.2-5665 

90.. 

.. 958i 

.. 958-1749 

Qr.«. 





1.. 

.2|.. 

.2-6616 

100.. 

..1064|. 

..1064-6388 

2.. 

.B|.. 

.5-3232 

200.. 

..21291. 

. .2129-2776 

3.. 

.8 .. 

.7-9848 

300.. 

.. 31934 . 

. .3193-9163 




















OIL TRADE CALCULATOR 


165 


Sp. Gr. 1'066. 

10’6061 Gallons to 1 Cwt. 212-I2I2 Gallons to 1 Ton. 

Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1 .. 

. K • 

. -0947 

1 ,. 

• los. 

.. 10-6061 

2 .. 

. i- 

. ■1894 

2 .. 

. 211. 

,. 21-2121 

3.. 

. 1 

. -2841 

3.. 

■ •'ilS. 

.. 31-8182 

4.. 

3 

. H- 

. -3788 

4.. 

• 

.. 42-4242 

5.. 

.1 

. -473.5 

5.. 

. 53 . 

.. 53-0303 

6 .. 

5 

. -.5682 

6 .. 

. 63§. 

,. 03-6364 

7., 

5 

. 8- 

. -6629 

7.. 

. 741. 

,. 74-2'/^4 

8 .. 

3 

4 / 

. •7.570 

8 .. 

. 84’. 

,. 84-8485 


7 

. H • 

. -8523 


. 95'. 

.. 95-4545 

10 ,. 

.1 . 

. -9470 

10 .. 

. 100 . 

., 100-0606 

11 .. 

.1 . 

.I'Otn 

11 .. 

. 1161. 

.. 116-6667 

12 .. 

.11. 

.M304 

12 ,. 

. 1271. 

.. 127-2727 

13.. 

. n- 

.1'2.311 

13.. 

. 1371. 

.. 137-8788 

14.. 

. n- 

.1-32.58 

14.. 

. 148>. 

.. 148-4848 

16.. 

.If. 

.1-4204 

15.. 

. 1591. 

.. 159-0909 

16.. 

.11. 

.1-.5151 

16.. 

. 169|. 

.. 169-6970 

17.. 

.15- 

.1-0098 

17.. 

. 1801. 

.. 180-3030 

18.. 

.ij- 

.1-7040 

18.. 

. 190’. 

.. 190-9091 

19.. 

. n- 

.1-7992 

19.. 

. 201’. 

.. 201-6151 

20 .. 

. n- 

.1-8939 

20 .. 

• 2121. 

.. 212-1212 

21 .. 

.2 . 

.1-9886 

30.. 

. 318J. 

.. 318-1818 

22 .. 

.21- 

.2-0833 

40., 

. 4241, 

.. 424-2424 

23.. 

.21. 

.2-1780 

50.. 

. 5301. 

,. 530-3030 

24.. 

.21. 

.21. 

.2-2727 

60.. 

. 636S. 

.. 636-3636 

25.. 

.2-3(:74 

70 . 

• 742S. 

.. 742-4242 

26.. 

.21. 

.2-4621 

80.. 

. 848|. 

.. 848-4848 

27.. 

.21. 

.2-6608 

90.. 

. 964|. 

.. 954-5464 

Qrs. 

1 .. 

.21. 

.2-6515 

100 .. 

.10601. 

..1060-6061 

2 .. 

.61. 

.5-3030 

200 .. 

.21211, 

..2121-2121 

3.. 

.8 . 

.7-9546 

300.. 

.31811. 

. .3181-8182 
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OIL TRADE CALCiniATOU 


Sp. Or. 1-060. 

10-5660 Gallons to 1 (Iwt. 211-3207 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

1.... 

1 

• •H • 

. -Oi)43 

2.... 

1 

. . . 4 . 

. -1887 

3.... 

1 

• • • 4 • 

. -28.30 

4.... 

... . 

. -3774 

5.... 

1 

. -4717 

0 .... 

r> 

... g . 

. -5660 


5 

... g . 

. -6604 

8 .... 

3 

... 4 . 

. -7.547 


7 

... g. 

. -84111 

10.... 

...1 . 

. -1(434 

11.... 

...1 . 

.1-0377 

12.... 


.1-1.321 

13.... 

...ij. 

.1-2264 

14.... 

...12. 

.1-3207 

15.... 

. 12 

IMIRI 

16.... 

...u. 

.1-501(4 

17.... 

...IS. 

.1-6038 

18.... 

...i|. 

.1-61(8] 

1').... 

...12. 

.1-71»2'1 

20.... 

...11 

.1-8868 

21.... 

...2 . 

.1-1)811 

22.... 

...21. 

.2-0755 

23.... 

2! 


24.... 

...21. 

.2-2641 

25.... 

...22. 


26.... 

...2|. 

.2-4528 

27.... 

...21. 

.2-6472 

Qrs. 



1.... 

...2|. 

.2-6415 

2.... 

...51. 

.5-2830 

3.... 

...7|. 

.7-1(245 


Owts. 


(jiullonR. 

].. 

.. lOJ 

... 10-5660 

2.. 

.. 2i; 

... 21-1.321 

3.. 

.. 31’ 

... 31-6981 

4.. 

.. 421 

... 42-2641 

5.. 

.. 525 

... 52-8.302 

6.. 

.. 6,3’ 

... 63-,3962 

7.. 

.. 74 

... 73-9623 

8.. 

.. 84.', 

... 84-5283 

!(.. 

., 1(5J 

... 95-0943 

10.. 

.. 1055 

... 10.5-6604 

11.. 

.. 1161 

... 116-2264 

12.. 

.. 126-; 

... 126-7921 

13.. 

.. 1.375 

... 1.37-3585 

14.. 

.. 1475 

... 147-9215 

15.. 

.. 158i 

... 1.58-4906 

16.. 

.. 1611 

... 169-0,566 

17.. 

.. 1791 

... 179-6226 

18.. 

.. 1901 

... 190-1887 

IK.. 

.. 200J 

2(Kl-7547 

20.. 

.. 2115 

... 211-3207 

30.. 

.. 317 

... 316-9811 

40.. 

.. 4221 

... 422-6415 

50.. 

.. 5281 

... 528-3019 

60.. 

.. 634 

,.. 633-9623 

70.. 

.. 7395 

... 739-6226 

80.. 

.. 8451 

... 845-2830 

90.. 

.. 951 

... 950-9434 

100.. 

..10565 

...1056-6038 

200.. 

..21131 

...2113-2075 

300.. 

..31691 

...3169-8113 































































OIL TRADE CALCULATOR 
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S]). Gr. 1-064. 

10-5263 Gallons to 1 Cwt. 210-5203 Gallons to 1 Ton. 


Llw. 

1... 

1 

Gallons. 

. -0940 

tVts. 

1.. 

2.. 

Gallon.?. 

10! 10-.596S 

2... 

1 

- 4 . 

. -1880 

.. 21' 

... 21-0,526 

3... 

1 

-4 . 

. -2819 

3.. 

-- 3IS 

... .31-5789 

4... 

• • ' • H • 

. -3759 

4.. 

,. 42i 

... 42-10.53 

5... 

J 

. -4699 

5.. 

-- -52S 

... 52-6316 

6... 

r, 

.... H • 

. -5639 

6.. 

.. 03i 

... 63-1579 

7... 

.... n. 

. -6579 

7.. 

-- 73“ 

... 73-(5842 ' 

8... 

3 

' • • • 4 • 

. -7519 

8.. 

.. 841 

... 84-2105 

il... 

7 

. . . . . 

. -8459 

9.. 

.. 941 

... 94-7368 

10... 

....1 . 

. -9398 

10.. 

,. 10.5} 

... 105-26,32 

11... 

....1 . 

.1-03.38 

11.. 

.. 115J 

... 11,5-7895 

12... 

....ij. 

.1-1278 

12.. 

., 1263 

... 120-,31.58 

13... 


.1-2218 

13.. 

.. 1,362 

... 1.36-8421 

14... 

....i|. 

.1-3158 

14.. 

,, 1471 

... 147-3684 

15... 

....IS. 

.1-4098 

15.. 

.. 157? 

... 157-8947 

16... 

....1.',. 

.1-5038 

16.. 

.. 1683 

... 108-4210 

17... 

• . . . ' 8 . 

.1-5977 

17.. 

.. 179 

... 178-9474 

18... 


.1-6917 

18.. 

.. 189.1 

... 189-4737 

19... 

....I?. 

.1-7857 

19.. 

.. 200" 

....200-0000 

20... 

1.7 

. . . . 1 H . 

.1-8797 

20.. 

.. 210> 

... 210-5263 

21... 

....2 . 

.1-9737 

30.. 

.. 31.51 

... 315-7895 

22... 


.2-0677 

40.. 

.. 421 

... 421-0520 

23... 

.... 21 . 

.2-1610 

,50.. 

.. 5203 

... 526-3158 

24... 

.... 21 . 

.2-2556 

60 . 

.. 6311 

... 631-5789 

25... 

.... 21 . 

.2-3496 

70.. 

., 7.301 

... 736-8421 

26... 

.... 21 . 

.2-4436 

80.. 

.. 8421 

... 842-1053 

27... 

....21. 

.2-5376 

90., 

.. 9473 

... 947-3684 

Qrs. 

1... 

....21. 

.2-6316 

100.. 

..10521 

.. .1052-6.316 

2... 

....OJ. 

.5-2632 

200.. 

..210,51 

.. .2105-2632 

3... 

....75. 

.7-8947 

300.. 

..31571 

.. .3157-8947 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Gr. 1-068. 

10-4869 Gallons to 1 Cwt. 209-7378 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cvvt.s 


Gallons. 

1... 

. 

. -0936 

1.. 

10.1. 

... 10-4869 

2.. 

1 

. R • 

. -1873 

2.. 

21 . 

... 20-9738 

3... 

1 

. 4* 

. -2809 

3.. 

311. 

... 31-4607 

4... 

3 

. K • 

. -3745 

4.. 

42 . 

... 41-9476 

.6... 

1 

. -4682 

5.. 

52-t 

... 52-4345 

6... 

1 

. -.6618 

6.. 

62t 

... 62-9213 

7.'.. 

1 

. -6551 

7.. 

7.3t 

... 73-4082 

8... 

3 

- 4 • • 

. -7491 

8.. 

8,3t 

... .83-8951 

9... 

7 

.... . . 

. -8427 

9.. 

941 

., 94-.3820 

10... 

7 

.... y . . 

. -9.363 

10.. 

104t 

... 104-8689 

11... 

...1 .. 

.1-0.300 

11.. 

115t 

.. 11.6-3558 

12... 

....i;.. 

.1-12.36 

12.. 

125t 

.. 125-8427 

13... 

....1].. 

.1-2172 

13.. 

]36t 

.. 1,36-3296 

14... 

....i|.. 

.1-.3109 

14.. 

146t 

.. 146-8165 

1,')... 

....It. 

.1-4015 

15.. 

157J. 

.. 157-3034 

16... 

....11... 

.1-4981 

16.. 

167|. 

.. 167-7903 

17.... 

....It. 

.1-5918 

17.. 

178>. 

.. 178-2771 

18.,.. 

....It. 

.1-6854 

18.. 

188t 

.. 188-7640 

19.... 

....ij.. 

.1-7790 

19.. 

199i. 

..' 199-2509 

20.... 

....It. 

.1-8727 

20.. 

209J. 

.. 209-7378 

21.... 

....2 .. 

....1-9663 

30.. 

314t 

.. 314-6087 

22.... 

....2 .. 

... .2-0599 

40.. 

4191. 

.. 419-4766 

23.... 

....2t. 

... .2-1536 

60.. 

5241. 

.. 524-3446 

24.... 

....21.. 

... .2-2472 

60.. 

6291. 

.. 629-21.36 

2,6..., 

....2t. 

... .2-3408 

70.. 

734t. 

.. 734-0824 

26.... 

....2t. 

... .2-4.345 

80... 

839 .. 

.. 838-9513 

27.... 

.... 2 . 1 .. 

... .2-6281 

90... 

943t. 

.. 943-8202 

Qrs. 






1.... 

....2t. 

....2-6217 

100... 

1048|.. 

..1048-6891 

2 .... 

...61.. 

... ..5-2431 

200... 

20971. 

..2097-3783 

3.... 

...7t.. 

....7-8652 

300... 

3146t. 

. .3146-0674 
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Sp. Or. 1-072. 


10-4478 Gallons to 1 Cwt. 

Lbs. Gallons. 

208-9552 Gallons to 1 Ton. 

Cwts. Gallons. 

1.. 

1 

. •09.33 

1.. 

.. 10.1. 

.. 10-4478 

2.. 

. 1 

. -1806 

2., 

.. 201. 

.. 20-89.55 

3.. 

. 1 

. -2798 

.3.. 

.. ,311. 

.. ,31-.3433 

4.. 


. -.3731 

4.. 

.. 41f. 

.. 41-7910 

5., 

.1 

. -4661 

5.. 

.. 52^ 

.. .52-2388 

6. 

ii 

. -5597 

6.. 

.. 621. 

.. 62-6866 

7.. 

r. 

. -6530 

7.. 

.. 73J. 

.. 73*134,3* 

8.. 


. -7463 

8.. 

.. 831. 

.. 83-5821 

9. 

. i 

. -8395 

9.. 

.. 94 . 

.. 94-0298 

10. 

7 

. -932.8 

10.. 

.. 1041. 

.. 104-4776 

11. 

.1 . 

.1-0261 

11.. 

.. 1141. 

.. 114-9254 

12.. 

.IJ. 

.1-1194 

12.. 

.. 12.51. 

.. 126-,3731 

13. 

.U- 

.1-2127 

13.. 

.. 1351. 

.. 13.5-8209 

14. 

.U- 

.l-30(» 

14.. 

.. 146>. 

.. 146-2687 

15. 

.12. 

.1-3992 

15.. 

.. 1561. 

.. 156-7164 

16. 

.n- 

.12- 

.1-4925 

16.. 

.. 1671. 

.. 167-1642 

17. 

.1-58,58 

17.. 

.. 1771. 

.. 177-6119 

18. 

.12. 

.1-6791 

18.. 

.. 188 . 

.. 188-0597 

19. 

.1?. 

.1-7724 

19.. 

.. 1981. 

.. 198-.5075 

20. 

.11. 

.1-8657 

20. 

.. 209 . 

.' 208-9,5,52 

21. 

.2 

.1-9589 

,30.. 

.. 3131. 

.. 313-4,328 

22. 

.2 . 

.2-0.522 

40.. 

.. 4171. 

.. 417-9104 

23. 

.2‘. 

.2-1455 

50.. 

.. 5221. 

.. 522-3881 

24. 

. n- 

.2-2.388 

60.. 

.. 6261. 

.. 026-8657 

25. 

.21. 

.2-3321 

711.. 

.. 7311. 

.. 731-34.33 

26. 

.22. 

.2-4254 

80.. 

.. 8351. 

.. 835-8209 

27. 

Qrs. 

.2.'.. 

.2-6187 

90.. 

.. 9401. 

.. 940-2985 

1. 

.22 

.2-6119 

100. 

..1044|. 

..1044-7761 

2. 

.62 

.,5-2239 

200. 

..20891. 

. .2089-5622 

3. 

.71 

.7-8358 

300. 

..31341. 

. .3134-3284 
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OIL TRADE CALCULATOR 


S)). Gi. 1-076. 

10-4089 Gallons to 1 Owt. 208-1784 Gallons to 1 Ton. 


Llifl. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

].... 

X 

... 

. -0929 

1.. 

• lOJ. 

... 10-4089 

2.... 

1 

... ^. 

. -18.59 

2.. 

• 20J, 

... 20-8178 

3.... 

1 

. . . 4 . 

. -2788 

3.. 

. .31.1. 

... 31-2268 

4.... 

a 

... . 

. -3717 

4.. 

• . 115 . 

... 41-63,57 

5.... 

1 

. -4647 

5., 

. 52 . 

... ,52-0446 

(1.... 

1 

. -.5576 

6.. 

. 62.'. 

.,. 62-4,535 

7. 

F) 

... . 

. -6506 

7.. 

■ 72J. 

... 72-8624 

8 .... 

3 

... 4 . 

. -7435 

8.. 

. 831. 

... a3-2714 

9..., 

7 

... 

. -8,364 

9.. 

. 9.3g. 

... 93-6803 

10.,.. 

1- 

. -9294 

10.. 

. 1041. 

... 104-0.S92 

11..., 

...1 , 

.1-0223 

11.. 

. 114!. 

... 114-4981 

12.... 

...i>. 

.1-11.52 

12.. 

• 124’. 

... 124-9071 

13.... 

...ij. 

. ...1-2082 

1.3., 

. 1352. 

... 1.3.5-3160 

U..,. 

...li. 

.1.3011 

14.. 

. 1455 . 

... 145-7249 

in.... 

...li. 

..,.1-3910 

15.. 

. 1.56J. 

... 156-1338 

16.... 

...1?,. 

.1-4870 

16.. 

. 166.1. 

... 166-5427 

17.... 

... 15 . 

.1-5799 

17.. 

. 177 . 

... 176-9.517 

18.... 

... 15 . 

... .1-6729 

18.. 

. 1872, 

... 187-3606 

19.... 

...l|. 

.1-7658 

19.. 

. 197|. 

... 197-7695 

20 ..,, 

..'■. 11 . 

.1-8587 

20 .. 

. 2081. 

... 20-1-1784 

21 .... 

...2 . 

.1-9517 

30.. 

. 3121. 

... .312-2677 

22 .... 

...2 . 

.2-0446 

40.. 

. 4162. 

... 416-3569 

23.... 

,..2J. 

.2-1.375 

50.. 

. 5201. 

... 520-4461 

24.... 

...2i. 

.2-2305 

60.. 

. 624|. 

... 024-5353 

25.... 

...2|. 

.2-3234 

70.. 

. 7282. 

... 728-6245 

26.... 

...2§. 

.2-4164 

80., 

, 8.321. 

... 832-7137 

27.... 

...2J. 

.2-5093 

90.. 

. 9361. 

... 936-8030 

Qre. 






I.... 

...2|. 

.2-6022 

100 .. 

.10401 

.. .1040-8922 

2.... 

...6J. 

.5-2045 

200.. 

.20811 

...2081-7844 

3.... 

...11 

.7-8067 

300.. 

...31222 

.. .3122-6766 
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Sp. Gr. 1-080. 



1()'3704 Gallons to 1 Cwt. 

207-4074 Gallons to 1 Ton. 

Lbs. 


Gallons. 

(.\vts. 


Gallons. 

1. 

] 

. -0920 

1... 

lOi. 

.. 10-3704 

0l 

1 

. ■ 18.52 . 

2... 

203 . 

.. 20-7407 


1 

... -4 . . 

. -2778 

3 ... 

31 i. 

.. 31-1111 

4. 

• • • «• • 

. -3701 

4 ... 

41.',. 

.. 41-4815 

n. ... 

1 

. -401.30 

5 ... 

51’. 

.. 51-8518 

(1. 

1 

. -.5555 

0 ... 

02 s. 

.. 02-2222 

7. 

• • ■ H • • 

. ... -0481 

7... 

72S. 

.. 72-,5928 

H. 


. -7407 

S... 

83 . 

.. 82-9030 

!). 

7 

. -83.33 

9 ... 

932. 

.. 9.3-.3333 

10. 

7 

. -9259 

10 ... 

103?. 

.. 103-70.37 

11... 

...1 .. 

.1-0185 

11 ... 

114i. 

... 114-0741 

12.... 

...li.. 

.1-1111 

12 ... 

121.',. 

... 124-4444 

13. 

...ij.. 

.1-20.37 , 

13... 

134’. 

... 134-8148 

14.... 


.1-29(13 

14... 

1451. 

... 14,5-1852 

lb.... 

...li.. 

.1-3889 

15... 

1.5.51. 

... 1.55-5555 

in.... 

... 1. 

.1-4815 

10.. 

1051. 

... 105-9259 

17.... 

...IS.. 

.1-,5741 

17.. 

17C|. 

... 170-2903 

18.... 

...M. 

.1-0007 

18.. 

18GS. 

... 180-0007 

li).... 

...11. 

.1-7593 

19.. 

197 . 

... 197 0370 

20.... 

...il 

.1-8518 

20.. 

2072. 

.•. 207-4074 

21.... 

...2 . 

.1-9444 

.30.. 

,3111. 

... 311-1111 

22.... 

...2 . 

.2-0370 

40.. 

414’ 

... 414-8148 

23.... 

...21. 

.2-1290 

.50.. 

518} 

... 618-5185 

24.... 

...2]. 

.2-2222 

00.. 

0221 

... 022-2222 

25.... 

.... 25 . 

.2-3148 

70.. 

7251 

... 725-9259 

2(1.... 

....2». 

.2-4074 

80.. 

829S 

... 829-6290 

27.... 

....21. 

.2-5000 

90.. 

9331 

... 933-3333 

Qrs. 



1 



1.... 

....2S. 

.2-.5920 

! 100.. 

.1037 

.. .1037-0370 

2,... 

....5i 

.5-18.52 

200 .. 

.20741 

.. .2074-0741 

1 3.... 

....7|. 

.7-7778 

1 300.. 

.31111 

....,3111-1111 

1 . 

. 

— 



- - 
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OIL TRADE CALCULATOR 




Sp. Cxr 

1-084, 



10-3321 

Jallons to 1 Cwt. 

206-6421 Oallons to 1 Ton. 

Lba. 


Oallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1 . 

t 

. -0922 

1 .. 

. lot 

.. 10-3321 

2 . 

r 

• K • 

. -ISIS 

2 .. 

. 20 t 

.. 20-6642 

3. 

• -}• 

. -2767 

3.. 

. 31 

.. 30-9963 

1 . 

» 

• H • 

.-oooo 

4.. 

. 41t 

.. 41-3284 

5. 

1 

. -1612 

6 ., 

■ bit 

.. 51-6605 

6 . 

J 

. -5535 

6 .. 

. 62 , 

.. 61-9926 

.7..*... 

r, 

• «• 

. -6458 

7.. 

• 72t 

.. 72-3247 

8 . 

ft 

• 4 • 

. -7380 

8 .. 

• 82t 

.. 82-6568 

9. 

7 

• - K • 

. -8303 

9.. 

. 93 

.. 92-9889 

10 . 

7 

• 8 ■ 

. -9225 

10 .. 

. 103t 

.. 103-3210 

11 . 

.1 . 

.1-0148 

11 .. 

. ll,3t 

.. 113-6531 

12 . 

. 11 . 

.1-1070 

12 .. 

. 124 . 

.. 12.3-9862 

13. 

.ij. 

.1-1993 

13.. 

. l,34t 

.. 1,34-3173 

U . 

. 11 . 

.1-2915 

14.. 

. 144t 

.. 144-6494 

15. 

.IJ. 

.1-3838 

15.. 

. 1.55 . 

.. 1,54-9815 

If). 

. 1 . 1 . 

.1-4760 

16.. 

. 165t 

.. 16.5-,3136 

17. 

. 15 . 

.1-6683 

17.. 

. 175t 

,, 176-64.58 

18. 

■It 

.1-6606 

18.. 

. 186 . 

.. 185-9779 

19. 

. 11 . 

.1-7628 

19.. 

. 196i. 

.. 196-3100 

20 . 

.'ll-. 

.1-8460 

20 .. 

. 2061 

.. 206-6421 

21 . 

.l|. 

.1-9373 

30.. 

. 310 . 

.. 309-9631 

22 . 

.2 . 

.2-0295 

40.. 

. 413J. 

.. 413-2841 

23. 

. 21 . 

.2-1218 

50.. 

. 6161. 

.. 616-6052 

24. 

. 2 }. 

.2-2140 

60.. 

. 619’. 

.. 619-9262 

25. 

■ 2 j. 

.2-3063 

70.. 

. 723}. 

.. 723-2472 

26. 

. 2 - 1 . 

.2-3985 

80.. 

. 826|. 

.. 826-5683 

27;. 

. 21 . 

.2-4908 

90., 

. 929^ 

.. 929-8893 

Qrs. 





1 . 

.21 

.2-5830 

100 .. 

.1033}. 

..1033-2103 

2 . 

.51. 

.5-1660 

200 .. 

.20661. 

..2066-4207 

3. 

.7|.. 

.7-7491 

300.. 

.30991. 

. .3099-6310 
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Sj). Gr 

1-088. 



10-2941 

Clallons to 1 Cwt. 

205\S823 (liillons to 1 Ton. 

Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1. 

] 

. -0919 

1.. 

. 10,1. 

... 10-2941 

2. 

1 

... jj . 

. -1838 

2.. 

• 20t 

... 20-5882 

3. 

... 1. 

. -2757 

3.. 

. 30t 

... 30-8823 

4. 

■A 

... . 


4.. 

• 

... 11-1765 

5. 

1 

. ••1696 

5.. 

. ,51.',. 

... 51-.1706 

0. 

1^ 

. -5515 

6.. 

. 61t 

... 61-70.17 

7. 

n 

... ^. 

. -6434 

7.. 

. 72 . 

... 72-0588 

«. 

... . 

. -7353 

8.. 

• »2t 

... 82-3529 

!). 

7 

... . 

. -8272 

9.. 

• 92t 

... 92-6471 

10. 

7 

... 

. -9191 

10.. 

. 103 . 

... 102-9412 

11. 

...1 . 

.1-0110 

11.. 

. 1131. 

... 113-2353 

12. 

...11. 

.1-1029 

12.. 

. 123.1. 

... 123-5294 

13. 

...n. 

.1-1918 

13.. 

. 133t 

... 133-8235 

14. 

...li. 

.1-2868 

14.. 

. H4t 

... 144-1176 

16. 

...It 

.1-3787 

15.. 

. IMt 

... 151-4118 

16. 

...1.1. 

.1-4706 

16.. 

. 164t 

... 164-7059 

17. 

...1", 

.1-5625 

17.. 

. 175 . 

... 175-0000 

18. 

...It 

.1-6544 

18.. 

. 1851. 

... 185-2941 

19. 

...It 

.1-7463 

19.. 

. 195t 

.^. 195-5882 

20. 

...It 

.1-8382 

20.. 

. 205t 

... 205-8823 

21. 

...It 

.1-9.301 

30.. 

. 308t 

... 308-8235 

22. 

...2 . 

.2-0221 

40.. 

. 411t 

... 411-7647 

23. 


.2-1140 

50.. 

. 514t 

... 514-7059 

24. 

...2t 

.2-2059 

60.. 

. 617t 

... 617-6471 

25. 

...2i. 

.2-2978 

70.. 

. 720t 

... 720-5882 

26. 

...2t 

.2-3897 

80.. 

. 823t 

... 823-6294 

27.... 

...2t 

.2-4816 

90.. 

. 926t 

... 926-4706 

Qrs. 






1.... 

•...2t 

.2-5735 

100.. 

.1029t 

.. .1029-4118 

2.... 

rA 

.. .t)g. 

.5-1471 

200.. 

.2058t 

,. .2058-8236 

3.... 

...7|. 

.7-7206 

300.. 

..30881. 

.. .3088-2363 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sj). Gr. r0')2. i 

1()'256'1 Gallons to 1 Cwt. 205'12t<2 Gallons to 1 Ton. j 


1 Llis. 


(rulloUS, 

Cwts. 


Gallons. 

1. 

1 , 

• • H • 

. -0916 

1. 

.. 10] 

... 10-2564 

2. 

1 

• • « • 

. -IKSl 

2. 

.. 20.', 

... 20-5128 

3. 

1 

• • T* 

. -2717 

3. 

.. 30J 

... 30-7692 

4. 

H 

• • « • 

. ‘oOOo 

1. 

.. 41 

... 41-0256 

5. 

1 

. -4579 

5. 

.. 61] 

... 51-2820 

! G. 

1 

. -OlOl 

6.. 

.. 61.', 

... 61-5385 


f) 

• • H • 

. -GUO 

7.. 

.. 71] 

... 71-7949 

1 8. 

R 

• ■ 1 - 

. -7326 

8. 

.. 82 

.. 82-0513 

1 y. 

7 

• • K • 

. •H212 

i>. 

.. 92] 

... 92-3077 

i 10. 

7 

• • 8 • 

. -9157 

10.. 

.. 102ii 

... 102-5641 

11. 

,.l . 

.l-()073 

11.. 

.. 112 ; 

... 112-8205 

i 12. 

..IJ. 

.1-0969 

12.. 

.. 123' 

... 123-0769 

, . 

..tj. 

.1-1905 

13. 

.. 133] 

... 133-3333 

i It. 

..Ij. 

.1-2820 

11. 

.. 143J 

... 143-5897 

15. 

..12. 

.1-373G 

15.. 

.. 153] 

... 153-8461 

Ifi. 

..11. 

.1-1652 

16.. 

.. 164'. 

... 164-1026 

17. 

..li. 

.1-5568 

17.. 

•• 1741 

... 174-3590 

'«. 

..i|. 

.1-6483 

18.. 

.. 181S 

... 181-6154 

19. 

..ij. 

.1-7399 

19.. 

.. 194]. 

... 194-8718 

20. 

• • ' 8 • 

.1-8315 

20.. 

.. 205'. 

... 205-1282 

21 . 

• • ‘ 8 ■ 

.1-9231 

30.. 

.. 307|. 

... 307-6923 

22 

..2 . 

.2-0146 

40.. 

.. 410]. 

... 410-2564 

23. 

..2’. 

.2-1062 

50.. 

.. 6121. 

... 512-8205 

21. 

.,2]. 

.2-1978 

60.. 

.. 615]. 

... 616-3846 

25. 

..2|. 

.2-2894 

70.. 

.. 718 . 

... 717-9487 

26. 

..22. 

.2-3809 

80.. 

.. 820]. 

... 820-5128 

27. 

..2i. 

.2-4726 

90.. 

.. 923J. 

... 923-0769 

Qrs. 






1. 

..2|. 

.2-5641 

100.. 

..1025]. 

.. .1026-6410 

2. 

Kl 

• •»^8 * 

.6-1282 

200.. 

..2051|. 

...2051-2820 

3. 

..7i.. 

.7-6923 

300.. 

..3070J. 

.. .3076-9231 
































































OIL TEADE CALCUJiATOR 


175 




Sp. Or. 1-09C. 



1U'2190 (ialloiis to 1 Cwt. 

201-3796 Giilloiia to 1 Ton. 

Llxs. 


(.iiilkm.s. 

Uwts. 


Galluna. 

1... 

1 

.... . . 

. ■0!)12 

1.. 

. lOj. 

.. 10-2190 

2... 

1 

. -1825 

2.. 

. 20.',. 

.. 20-1380 

o. . . 

1 

- 4 . . 

. -2737 

o. . 

. 305. 

.. 30-6569 

4... 

;{ 

. 8 • • 

. -3650 

4.. 

.. 40’. 

.. 40-8759 

5... 

.1 

. -inia 

5.. 

.. 51J. 

... 51-0949 

«... 

1 

. -5174 

6.. 

.. 615. 

... 61-3139 

7... 

5 

. -GSHT 

7.. 

.. 71.1. 

... 71-5628 <' 

8... 

3 

. •72il'J 


.. 81:1. 

... 81-7518 

0. . . 

7 

. -8212 

9.. 

.. 92 . 

... 91-9708 

10... 

7 

. ■1)124 

10.. 

.. I02i. 

... 102-18'J8 

11... 

.1 .. 

.1-00.36 

11.. 

.. 1125. 

... 112-4088 

12... 

.U-. 

.l-0!)4!) 

12.. 

.. 1225 . 

... 122-6277 

13... 

.li-- 

.I'lHOl 

13.. 

.. 132’. 

... 132-8467 

It... 

.1,!.. 

.1-2771 

11.. 

.. 143'. 

... 143-0657 

1.5... 

.ij. 

.1-3GH6 

15.. 

.. 153;1. 

... 153-2847 

]«... 

.. ..1,',. 

.1-4598 

16.. 

.. 1631. 

... 163-5036 

17... 

.1.1. 

.1-5511 

17.. 

.. 1731. 

... 173-7226 

18... 

. 

...13. 

.1-6423 

18.. 

.. 181 . 

... 183-9416 

19 

.l-733(; 

19.. 

.. 1941. 

... l'J4-lfi06 

20... 

. 

.1-8248 

20.. 

.. 2045 . 

...’204-3796 

21... 

.n- 

.1-9101 

30.. 

.. 3065. 

... 306-5693 

22 

.2 . 

.2-0073 

40.. 

.. 408-'. 

... 408-7591 

2.‘1 

‘>,1 

.2-0985 

50.. 

..611 

... 510-9489 

24.. 

.21-. 

.2-1898 

m. 

.. 6131 

... 613-1387 

25.. 

.21. 

.2-2810 

in. 

.. 7155- 

... 715-3285 

26.. 

.21. 

.2-3723 

so. 

.. 817J 

... 817-5182 

27.. 

.2.1. 

.2-4635 

90. 

.. 919| 

... 919-7080 

Qrs. 






1.. 

...f.21. 

.2-5517 

100. 

..10211 

...]021-8<J78 

2.. 


.5-1095 

200. 

. .20431 

.. .2043-7956 

3.. 

.n. 

.7-6642 

300. 

..30651 

.. .3065-6934 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Gr. ITOO. 

I 10-1818 Gallons to 1 Cwt. 203-G364 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1... 

,1 

.... 'j, . 

. -ODOy 

1.. 

.. 101. 

... 10-1818 

2... 

1 

.... 

. -1818 

2.. 

.. 205 . 

... 20-3636 

3... 

.... 1. 

. -2727 

3.. 

.. 301. 

... 30-5154 

4... 

It 

.... 8 . 

. -3636 

4.. 

.. lOJ. 

... 40-7273 

5... 

1 

. . . . 2 • 

. -4515 

5.. 

.. 50J. 

... 50-9091 

0... 

1 

. . . . 2 • 

. -5451 

0.. 

.. 01*. 

... 61-0909 

7.'.. 

5 

- g. 

. -0364 

7.. 

.. 71]. 

... 71-2727 

8... 

.... f. 

. -7273 

8.. 

.. 81J. 

... 81-4545 

y... 

7 

. . . . g . 

. -8182 

y.. 

.. yit. 

... 91-6361 

10... 


.-'joyi 

10.. 

.. lOIJ. 

... 101-8182 

11... 

....1 . 

.1-0000 

11.. 

.. 112 . 

... 112-0000 

12... 

....n. 

.i-oiioy 

12.. 

.. 122 J-. 

... 122-1818 

13... 

....ij. 

.1-1818 

13.. 

.. 1321. 

... 132-3636 

14... 

....If. 

.1-2727 

14.. 

.. 1421. 

... 142-5454 

15... 

....li. 

.1-3030 

15.. 

.. 152]. 

... 152-7273 

1C... 

....i.j. 

.1-4545 

10.. 

.. 162]. 

... 162-9091 

17... 

....ij. 

.1-5454 

17.. 

.. 173]. 

... 173-0909 

18... 

....It. 

.1-0304 

18.. 

.. 183]. 

.., 183-2727 

I'J... 


.1-7273 

ly.. 

.. 193*. 

... 193-4545 

20... 

....ij. 

.1-8182 

20.. 

.. 203|. 

... 203-0364 

21... 

....1’. 

.l-tOM 

30. 

.. 305] 

... 305-4545 

22... 

....2 . 

.2-0000 

40.. 

.. 407f. 

... 407-2727 

23... 

....2J. 

.2-O'JOy 

50.. 

.. 609] . 

... 509-0909 

21... 

....2i. 

. 2-1818 

60.. 

.. 610]. 

... 610-9091 

25... 

....21. 

. 2-2727 

70. 

.. 7122 

... 712-7273 

26... 

....2t. 

. 2-3036 

80. 

.. 814]. 

... 814-6464 

27... 

....2f. 

. 2-4646 

90.. 

.. 'J16|. 

... 916-3636 

Qrs. 






1... 

....21. 

. 2-6454 

100.. 

..1018J. 

.. .1018-1818 

2... 

— 5-J. 

. 5-0909 

200.. 

..2036]. 

.. .2036-3636 

3... 

....7§. 

. 7-6364 

300.. 

..3054]. 

.. .3054-5451 


























































OIL TRADE CALCULATOR 


177 




Sp. Gr 

1-104. 



101449 

Gallons 

to 1 Cwt. 

202-8986 Gallons to 1 Ton. 

'lir. 


Gallons. 

(.!wt3. 


Gallons. 

1. 

1 

• • a • • 

.... Wfl 

1,. 

■ 101. 

.. 10-1449 

2. 

t 

.... T812 

2.. 

. 20]. 

.. 20-2898 

3. 

.. 1. 

.... -2717 

3.. 

. 30S. 

.. 30-4,318 

4. 

•A 

. . g . . 

.... -3623 

4., 

. 405. 

.. 40-,6797 

5. 

.. 

.... -4529 

5., 

. 50]. 

.. 50-7246 

6 . 

J 

.... m") 

6.. 

. co;. 

.. 60-8696 

7. 

A 

.. j.. 

.... -6311 

7.. 

, 71 . 

.. 71-own 

8. 

.. 1. 

.... -7246 

8.. 

• 811. 

.. 81-1594 

9. 

7 

• • a • • 

.... -8152 

9.. 

. 911. 

.. 91-3013 

10. 

7 

.. g .. 

.... ''.KriS 

10.. 

. lOlJ. 

.. 101-4493 

11. 

.,1.. 

.... -9901 

11.. 

. 1115 . 

.. Ill-.6942 

12. 

..1'.. 

.... 1-0870 

12.. 

. 121]. 

.. 121-7391 

13 . 

.,11.. 

....1T770 

13.. 

. 131’. 

.. 131-8841 

14 . 

..n.. 

....1-2081 

11.. 

. 142 . 

.. 142-0290 

16 . 

..11.. 

....1-3587 

16.. 

. 1521. 

.. 152-1739 

16 . 

.,1’.. 

,,..1-4493 

16.. 

.. 1822. 

.. 162-3188 

17 . 

..11.. 

... .l-,6398 

17.. 

. 172.1. 

.. 172-4638 

18 . 

..IS,. 

....1-6304 

18.. 

. 1825. 

.. 182-6087 

19 . 

..11.. 

....1-7210 

19.. 

. 192]. 

.. J 92-7536 

20 . 

..ii.. 

..,.1-8116 

20.. 

. 2025 . 

.. 202-8985 

21 . 

..1’,. 

,...1-9022 

30.. 

, 3011. 

.. 304-3478 

22 . 

..2 .. 

....1-9927 

40.. 

. 405] . 

.. 405-7971 

23. 

..21.. 

... .2-0833 

50.. 

. 507]. 

.. 507-2464 

24. 

..21.. 

.,..2-1739 

60.. 

. 608]. 

.. 608-6956 

25 . 

.,21.. 

... ,2-2645 

70., 

. 7101. 

.. 710-1449 

26...... 

..21.. 

....2-3561 

80.. 

. 8115. 

.. 811-5942 

27 . 

..21., 

... .2-4466 

90.. 

. 913 . 

.. 913-0435 

Qrs. 






1 . 

■•21,. 

... .2-5362 

100.. 

.10141. 

..1014-4927 

2 . 

..51.. 

....5-0726 

200.. 

.2029 . 

..2028-9856 

3 . 

..7i. 

....7-6087 

300.. 

,30431. 

..3043-4783 


12 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Gr. 1-108. 

101083 OalloUB to 1 Cwt. 202-16G1 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1 . 

» 1 

. -0902 

1 .. 

■ lOJ. 

.. 10-1083 

2 . 

] 

. -1805 

2 .. 

. 201. 

.. 20-2166 

3. 

1 

. 4 

. -2703 

3.. 

• 301. 

.. 30 3249 

4. 

H 

. -3610 

4.. 

. 401. 

.. 40-4332 

5. 

1 

. -4513 

5.. 

. 50.1. 

.. 50-5415 

(i. 

1 

. -5415 

6 .. 

. 601. 

.. 60-6498 

7'. 

5 

. -6318 

7.. 

. 701. 

.. 70-7581 

8 . 

3 

. 4 

. -7220 

8 .. 

. 8o;. 

.. .80-8664 

9. 

» 

. 4 

. -8123 

9.. 

. 91 . 

.. 90-9747 

10 . 

7 

. 8 

. -9025 

10 .. 

. 101>. 

.. 101-0830 

11 . 

.1 

. -9928 

11 .. 

. Ill]. 

.. 111-1913 

12 . 

.11. 

.1-0830 

12 .. 

. 1211. 

.. 121-2996 

13. 

.11. 

.1-1733 

13.. 

. 1311. 

.. 131-4079 

14. 

.U- 

.1-2635 

14.. 

. 1411. 

.. 141-5102 

1.5. 

.l^ 

.1-3538 

15.. 

. 1511. 

.. 151-6245 

l(i.. 

.11- 

.1-4440 

16.. 

. IGlf. 

.. 161-7328 

17. 

.U- 

.1-5343 

17.. 

. 1711. 

.. 171-8411 

18. 

.If. 

.1-6245 

18.. 

. 182 . 

.. 181-9495 

19. 

.ij. 

.1-7148 

19.. 

. 192 . 

.. 192-0578 

20 .. 

. n- 

.1-8050 

20 .. 

. 202'. 

.. 202-1661 

21 .. 

.i|. 

.1-8953 

30.. 

. 3031. 

.. 303-2491 

22 .. 

.2 . 

.1-9856 

40.. 

. 4011. 

.. 404-3321 

23.. 

.2‘. 

.2-0768 

60.. 

. 6051. 

.. 505-1152 

24.. 

.21. 

.2-1661 

60.. 

. 6061. 

.. 606-1982 

25.. 

.2i. 

.2-2603 

70.. 

. 707|. 

.. 707-5812 

26.. 

. n- 

.2-3466 

80.. 

. 8081. 

.. 80.8-6643 

27.. 

.2|. 

.2-4368 

90.. 

. 909|. 

.. 909-7473 

Qrs. 






1 .. 

.21. 

.2-5271 

100 .. 

.10101. 

.; 1010-8303 

2 .. 

.5 . 

.6-0541 

200 .. 

.20211. 

..2021-6606 

3.. 

. n. 

.7-6812 

300.. 

.3032'. 

..3032-4910 



















OIL TEADE CALCULATOR 


1T9 


Sp. Gr. 1-112, 

10-0719 Gallons to 1 Cwt. 201-4388 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1. 

1 

. -0899 

1.. 

• loi. 

.. 10-0719 

2. 

1 

. -1799 

2.. 

■ 20'. 

.. 20-1439 

3. 

1 

. 4* 

. -2698 

3.. 

. 30i. 

.. 30-2158 

4. 

3 

. -3597 

4.. 

. lOi. 

.. 40-2878 

6. 

1 

. -4496 

5.. 

. ,503. 

.. 60-3697 

0. 

1 

. -5396 

6.. 

. 603. 

.. 60-4316 

7. 

5 

. -6295 

7.. 

. 70'. 

.. 70-9036 

8. 

» 

. -7194 

8.. 

• -“'03. 

.. 80-5755 

9. 

•A 

. -8093 

9.. 

• !: 03 . 

.. 90-6475 

10. 

7 

. -8993 

10.. 

. KIOJ. 

., 100-7194 

11. 

.1 . 

. -9892 

II.. 

. IIOJ. 

.. 110-7914 

12. 

.li. 

.1-0791 

12.. 

. 120’. 

.. 120-8633 

13. 

.li- 

.1-1691 

13.. 

. 130’. 

.. 130-9352 

14. 

.IJ 

.1-2,590 

14.. 

. 141 . 

.. 141-0072 

15. 

.13- 

.1-3489 

15.. 

. 151'. 

.. 151-0791 

16. 

.1.!. 

.1-4,388 

16.. 

. 161'. 

.. 161-1611 

17. 

.li. 

.1-5288 

17.. 

. 1711. 

.. 171-2230 

18. 

.IS- 

.1-6187 

18.. 

. 1811. 

.. 181-2960 

19. 

.IJ. 

.1-7086 

19.. 

. 191i. 

... 191-3669 

20. 

. n- 

.1-7986 

20.. 

. 2011, 

.. 201-4388 

-21. 

.15. 

.1-8885 

30.. 

. 3021. 

.. 302-1683 

22. 

.2 . 

.,...‘.1-9784 

40.. 

. 402’, 

.. 402-8777 

23. 

.2;. 

.2-0683 

.50.. 

. 503|. 

.. 503-5971 

24. 

.2'. 

.2-1583 

60.. 

. 601'1. 

.. 604-3165 

25. 

. n- 

.2-2482 

70.. 

. 705 . 

.. 705-0360 

26. 

.2i. 

.2-3381 

, 80 .. 

CO 

., 805-7654 

27. 

.2|. 

.2-4281 

90.. 

. 9061. 

.. 908-4748 

Qrs. 






1. 

.-.2^ 

.2-5180 

100.. 

..10071. 

.,1007-1942 

2. 

.5 . 


200.. 

.2014|. 

..2014-3885 

3. 

. n- 

.7-5640 

300.. 

.30211. 

.,3021-5827 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Gr. 1-116. 


! 10-0358 Galloiia to 1 (Vt. 200-7168 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1 .... 


. -0896 

1 .. 

. 10 . 

.. 10-0358 

2.... 

1 

. -1792 

2 .. 

. 20 i. 

.. 20-0717 

3.... 

1 

... 4. 

. -2688 

3.. 

. 30t 

.. .30-1075 

4,.., 


. -.3584 

4.. 

• 

40-1434 

5.... 

1 _ 

. -4480 

5.. 

. ,50J. 

.. 50-1792 

6.... 

1 

... 2 • 

. -5376 

6,. 

. 60t 

.. 60-2150 

7.‘... 

... 1 

. -6272 

7.. 

. lot 

.. 70-2509 

8..., 

-. . 4- 
» 

... 4 • 

. -7168 

8 .. 

. 80t 

.. '80-2867 

9.... 

. -8034 

9.. 

• 901. 

.. 90-3226 

10 .... 

7 

. -8961 

10 .. 

. KKlt 

.. 100-3584 

n.... 

...1 . 

. -9857 

11 .. 

. not 

.. 110-3943 

12 .... 

...ij. 

. 1-0753 

12 .. 

, 1203 . 

.. 120-4301 

13.... 

...li. 

. 1-1649 

13.. 

. 1301. 

., 130-4659 

14.... 

...li. 

.1-2,545 

14.. 

. 140t 

.. 140-5018 

15.... 


. 1-3441 

15.. 

. 150t 

.. 150-6376 

16.... 

...IJ. 

.1-4337 

16.. 

. ieo|. 

.. 160-5736 

17.... 

...11. 

...:. 1-6233 

17.. 

• m- 

.. 170-6093 

18.... 

...il 

. 1-6129 

18.. 

. 180t 

... 180-6462 

19.... 

...If. 

. 1-7025 

19.. 

. 190t 

.. 190-6810 

20.... 

...It 

. 1-7921 

20.. 

. 200t 

.. 200-7168 

21.... 

. . .Jy. 

. 1-8817 

30.. 

. SOIJ. 

.. 301-0763 

22.... 

...2 . 

. 1-9713 

40.. 

. 4011 . 

.. 401-4337 

23.... 

...2 . 

. 2-0609 

50.. 

. 60i|. 

.. 501-7921 

24.... 

...2i. 

. 2-1505 

60.. 

. 602t 

.. 602-1505 

26.... 

...2t 

. 2-2401 

70.. 

. 702t 

.. 702-6090 

26.... 

...2t 

. 2-3297 

' 80.. 

. 8021. 

.. 802-8674 

27.... 


. 2-4193 

1 90.. 

. 903i. 

.. 903-2258 

Qrs. 






1.... 

...2t 

. 2-6090 

1 100.. 

. 10031 . 

.'.1003-6842 

2.... 

...6 . 

. 6-0179 

200.. 

.20071 . 

. .2007-1686 

3.... 

....7t 

. 7-6269 

1 300.. 

1 

. 30101 . 

..3010-7627 























































OIL TRADE CALCULATOR 


181 


Sp. Or. M20. 

10-000 Gallons to 1 Cwt. 200-0000 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwte. 


Gallons. 

1.. 

. 8- 

. -0893 

1.. 

. 10 

... 10-0000 

2.. 

1 

. 8‘ 

. -1786 

2.. 

. 20 

... 20-0000 

3.. 

. 1 

. -2679 

3.. 

. 30 

'... .30-0000 

t.. 

3 

. 8* 

. -3.671 

4.. 

. 40 

... 4fl-00(K) 

6.. 

1 

. -4461 

5.. 

. ,60 

... ,60-0000 

6.. 

1 

. 2 • 

. -53,67 

6.. 

. 60 

... 60-0000 

7.. 

ft 

. 8‘ 

. -62,60 

7.. 

. 70 

... 70-(D00 

8.. 

3 

••* ••• 4 • 

. -7143 

8.. 

. 80 

... 80-0000 

9.. 

3 

.4‘ 

. -8036 

9.. 

. 90 

... 90-0000 

10.. 

7 

. K • 

. -8929 

10.. 

. 100 

... 100-0000 

11.. 

.1 . 

. -9821 

11.. 

. no 

... 110-0000 

12.. 

. n- 

.1-0714 

12.. 

. 120 

... 120-0000 

13.. 

. 11- 

.1-1607 

13.. 

. 1.30 

... 1.30-0000 

14.. 

. 11- 

.1-2,600 

14.. 

. 140 

... 140-0000 

Lb.. 

. n- 

.1-3393 

1.6.. 

. 1.60 

... 1,60-0000 

16.. 

.li. 

.1-1286 

16.. 

. 160 

... 160-0000 

17.. 

. 

.1-5179 

17.. 

. 170 

... 170 0000 

18.. 

.1|- 

.1-6071 

18.. 

. 180 

... 180-0000 

19.. 

. H- 

.1-6964 

19.. 

. 190 

... J90-0000 

20.. 

. If. 

.1-7857 

20.. 

. 200 

... 200-0000 

21.. 

. n- 

.l-,8760 

30.. 

. 300 

... 300-0000 

22.. 

.2 . 

.1-9643 

40.. 

. 400 

... 400-0000 

23.. 

.2 . 

.2-0536 

50.. 

. 600 

... 600-0000 

21.. 

.2J. 

.2-1429 

CO.. 

. 600 

... 600-0000 

26.. 

.21. 

.2-2321 

70.. 

. 700 

... 700-0000 

26.. 

.2|. 

.2-3214 

W).. 

. 800 

... 800-0000 

27.. 

.21. 

.2-4107 

£0.. 

. 900 . 

... 900-0000 

Qrs. 






1.. 

....r2i. 

.2-6000 

100.. 

.1000 

...1000-0000 

2.. 

. 6 . 


200.. 

.2000 

...2000 0000 

3.. 

. n- 

.7-5000 

300.. 

.3000 . 

...3000 0000 
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OIL TRADE CALCULATOR 


9'9644 Oallons to 1 Cwt. 


Lbs. 


Gallons. 

1.. 


. •08'.I0 

2.. 

1 

. -1779 

3.. 

1 

. 4 • 

. •2669 

4.. 

» 

. '.OOOO 

n.. 

1 

. -4448 

6., 

1 

. '6338 

7.-. 

Ft 

. '6228 

H.. 

3 

. 4 ■ 

. -7117 

9.. 

3 

. 4 • 

. -8007 

10.. 

7 

. K • 

. '8897 

11.. 

.1 . 

. -9786 

12.. 

.li- 

.1-0676 

13.. 

.li- 

.1-1.666 

14.. 

.n- 

.1-2165 

\r,.. 

.ij. 

.1-.33I5 

1«.. 

.13- 

.1-423.6 

17.. 

.1.1. 

.1-5124 

18.. 

.13- 

.1-6014 

19.. 

...... 13 . 

.1-6904 

20.. 

.13- 

.1-7794 

21.. 

.15- 

. 1-8683 

22.. 

. 2 . 

. 1-9573 

23.. 

. 2 . 

.2-0463 

24.. 

.2'. 

.2-13.62 

26.. 

.2i. 

.2-2242 

26.. 

. 23 . 

.2-3132 

27.. 

.2|. 

.2-4021 

Qrs. 

1.. 

.2|. 

.2-4911 

2.. 

.5 , 

.4-9822 

3.. 

.71. 

.7-4733 


199'2883 Gallons to 1 Ton. 


Cwts. 


Gallons. 

1.. 

.. 10 . 

... 9-9644 

2.. 

.. 19’. 

... 19-9288 

3 .. 

.. 29’. 

... 29-89.32 

4 .. 

.. 39’. 

... 39-8.676 

.6.. 

.. 49’. 

... 49-8221 

6.. 

.. 593 . 

... ,69-786.6 

7.. 

.. 693 . 

... 69-7,609 

8. 

.. 793 . 

... .79-7153 

9.. 

.. 893 . 

... 89-6797 

10.. 

.. 993 . 

... 99-6411 

11.. 

.. 1093 . 

... 109-6085 

12.. 

.. 1193 . 

... 119-.6729 

13.. 

.. 1291. 

... 129-5.374 

14.. 

.. 1.39.;. 

... 1,39-.6018 

15.. 

.. 1491. 

... 149-4662 

16.. 

.. 1593 . 

... 1.69-4,306 

17.. 

.. 1693. 

... 169-.39,60 

18. 

.. 1793 . 

... 179-.3094 

19.. 

.. 1893. 

... 189-3238 

20. 

.. 1991. 

... 199-2883 

30.. 

.. 2983. 

... 298-9324 

40.. 

.. ,398-5. 

... 398-576.6 

50. 

.. 498j-. 

... 498-2206 

60. 

.. 5973 . 

... 597-8648 

70. 

.. 6971. 

... 697-5089 

80. 

.. 7973 . 

... 797-1530 

GO. 

.. 8963. 

... 896-7971 

100.. 

.. 996|. 

..; 996-4413 

200. 

.. 19923 . 

...1992-8826 

300. 

..2989|. 

.. .2989-3238 


Sp. Gr. 1-124. 



























OIL TKADE CALCULATOR 


183 


Sp. Gr. 1-128. 

9-9291 Gallons to 1 Cwt. 198-6816 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 

1. 

1 

j 

Gallons. j 

. -0886 1 

Cwts. 

1... 

Galliins. 

95 .... 9-9291 

2. 

\ 

. -1773 i 

2... 

195 ... 

. 19-8.682 

3. 


. -2660 

3... 

293 .., 

. 29-7872 

4. 


. -3616 

4... 

393 ,.. 

. .39-7163 

n 

1 

. -44.33 1 

.6... 

493 ... 

. 49-64.64 

6. 

1 

. -6319 ! 

6... 

.691;... 

. ,69-6746 

7. 

1 

. -6206 

7... 

09J.. 

. 694503.6. 

8 ...*. 

3 

. -7092 

8... 

792.. 

. 79-4326 

i\ 


. -7979 

9... 

892.. 

. 89-.3617 

10. 

7 

. -8866 

10... 

993 .. 

. 99-2908 

11. 

..1 . 

. -9752 

11... 

1093 .. 

. 109-2199 

12. ... 

..l‘. 

.1-0638 

12... 

119J,, 

. 119-1489 

1ft 

..u. 

.1-1.625 

13... 

129J,. 

. 129-0780 

14. 

.. 13 . 

.1-2411 

14... 

139 .. 

. 1,39-0071 

1.6. 

..12. 

.1-.3298 

1.6... 

148’,. 

, 148-9362 

16. 

.. 13 . 

.1-4184 

16... 

1,68’.. 

. 1.68-8652 

17. 

.. 1 .',. 

.1-0071 

17.. 

168?.. 

. 168-7943 

18. 

..ij. 

.1-.69.67 

18,. 

178?.. 

,, 178-7234 


12- 

.1-6.841 

19.. 

m%.. 

.. 188-6525 

: 20. 

...IJ. 

.1-7730 

£0,. 

1982.. 

.'. 198-5816 

j '21. 

...l|. 

.1-8617 

30.. 

297’.. 

.. 297-8723 

i 22. 

...2 . 

.1-9603 

40.. 

397',. 

.. 397-1631 

23. 

...2 . 

.2-0,390 

.60.. 

496.1.. 

.. 496-4539 

24. 

... 23 . 

.2-1277 

60.. 

695?.. 

., 59.5-7447 

25. 

... 23 . 

.2-2163 

70.. 

. 695 .. 

.. 69.6-0355 

26. 

... 23 . 

.2-3050 

80.. 

. 7943 .. 

.. 794-3262 

27. 

...2i. 

.2-3936 

to.. 

. 893|.. 

.. 893-6170 

Qts. 

1 . 

9 

t..2.3. 

.2-4823 

100.. 

. 9923 .. 

.. 992-9078 

...5 . 

.4-9646 

200.. 

.19853. 

..19a6-8156 

3.... 

... 73 . 

... .7-4468 

300.. 

.29781. 

, .2978-7234 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Gr. M32. 

fl’8940 Gallons to 1 Cwt. 197'8799 Gallons to 1 Ton. 


Llis. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1.... 

t 

. . . . 

. -0883 

1 .. 

• 93 . 

.. 9-8940 

2.... 

... t. 

. -1767 

2 .. 

. 19|. 

.. 19-7880 

3.... 

... 

. -26.50 

3 .. 

• 293 . 

.. 29-6820 

4.... 

... ^ . 

. -.^531 

4 .. 

. 395 . 

.. 39-5760 

5.... 

1 

. -4417 

6.. 

. 49J. 

.. 49-4700 

6.... 

1 

. -5300 

6.. 

. 593 . 

.. 59-3640 

■ 7.;.. 

6 

... y . 

. -6184 

7.. 

. 691. 

.. 69-2.579 

8.... 

i 

. -7067 

8.. 

• 791. 

.. 79-1519 

9,... 

a 

. -79.50 

9.. 

. 89 . 

.. 89-0459 

10.... 

... 1 

. -8834 

10.. 

. 99 . 

.. 98-9399 

11.... 

...1 . 

. -9717 

11.. 

. 1083. 

.. 108-a339 

12.... 

...1. 

.1-0601 

12.. 

. 118J. 

.. 118-7279 

13.... 

...li. 

.1-14.84 

13.. 

. 1281. 

.. 128-6219 

14.... 

...11. 

.1-2367 

14.. 

. 138.1. 

.. 138-5159 

1.').... 

... 13 . 

.1-3251 

15.. 

• 1483. 

.. 148-4099 

16.... 

... 13 . 

.1-4134 

16.. 

. 1581. 

.. 158-3039 

17.... 

...n. 

.1-5018 

17.. 

. 168}. 

.. 168-1979 

18.... 

... 13 . 

.1-5901 

18.. 

. mi 

... 178-0919 

19.... 

.., 13 . 

.1-6784 

19.. 

. 188 . 

.. 187-9859 

20.... 

...If. 

.1-7668 

20.. 

. 1975 . 

.. 197-8799 

21.... 

... 15 . 

.1-8.5.51 

,30.. 

. 296|. 

.. 296-8198 

22.... 

...2 . 

.1-9435 

40.. 

. 39 . 53 . 

.. 395-7597 

23.... 

...2 . 

.2-0318 

.50.. 

. 4943 . 

.. 494-6996 

24.... 

... 21 . 

.2-1201 

60.. 

. 5933 . 

.. 593-6396 

25.... 

... 21 . 

.2-2085 

70.. 

. 6923. 

.. 692-5795 

26.... 

...21. 

.2-2968 

80.. 

. 791}. 

.. 791-6194 

27.... 

... 23 . 

.2-3852 

90.. 

. 890}. 

.. 890-4594 

Qrs. 

1,... 

...2J. 

.2-4735 

100.. 

. 989|. 

.. 989-3993 

2.... 

...5 . 

.4-9470 

ax).. 

.1978|. 

..1978-7986 

3.... 

...71. 

.7-4205 

300.. 

.2968}. 

. .2968-1979 
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Sp.Gr 

1-136. 



9'8691 Gallons 

to 1 Cwt. 

197 1831 Gallons to 1 Ton. 

Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1. 

i 

. 8- 

.-0880 

1.. 

-- ftS- 

... 9-8591 

2. 

1 

. 8- 

. -1761 

2.. 

.. 19|. 

... 19-7183 

3. 

. 1 

. -2641 

3.. 

.. 295 . 

... 29-5775 

i. 

a 

. s- 

. -3521 

4.. 

.. 393 . 

... ,39-4.366 

5. 

_ 

. -4401 

5.. 

.. 49}. 

... 49-2958 

6. 

1 

. 2- 

. -5282 

6.. 

.. 59J. 

... 59-1,549 

7. 

a 

. H’ 

. -6162 

7.. 

.. 69 . 

... 69^141, 

8. 

a 

••— 

. '7042 

8.. 

.. 78J. 

... 78-8732 

9. 

a 

. i' 

.-7922 

9.. 

.. 88J. 

... 88-7324 

10. 

7 

. K- 

. '8803 

10.. 

.. 985. 

... 98-,5915 

11. 

.1 . 

. -9683 

11.. 

.. 108.1. 

... 108-4507 

12. 

.1 . 

.1-0563 

12.. 

.. 118]. 

... 118-,3099 

13. 

.11- 

.M444 

13.. 

.. 1281. 

... 128-1690 

11. 

.U- 

.1-2324 

14.. 

.. 1,38 . 

... 1.38-0282 

15. 

.11 

.1-.3204 

15.. 

.. 1475 . 

... 147-8873 

16. 

.n. 

.1-4084 

16.. 

.. 1.57|. 

... 1.57-7465 

17. 

.IL 

.1-4965 

17.. 

.. 1675. 

... 167-6056 

18. 

. n- 

.1-6845 

18.. 

.. 177J. 

... 177-4648 

19. 

.15- 

.1-6725 

19.. 

.. 1875. 

... 187-,3239 

20. 

.IS- 

.1-7606 

20.. 

.. 197S. 

..*. 197-1831 

21. 

.IS- 

.1-8480 

,30.. 

.. 2955 . 

... 295-7746 

22. 

.IS- 

.1-9306 

40.. 

.. 3945 . 

... 394-3662 

23. 

.2 . 

.2-0246 

50.. 

.. 493 . 

... 492-9577 

24. 

.2J. 

.2-1127 

60.. 

.. 591^ 

... 691-5493 

25. 

. n- 

.2-2007 

70.. 

.. 690J. 

... 690-1408 

20. 

.2i. 

.2-2887 

80.. 

.. 788|-. 

... 788-7324 

27. 

.2|. 

.2-3768 

90.. 

.. 8875 . 

... 887-3239 

Qrs. 






1. 

. H- 

.2-4648 

100.. 

.. 985J. 

... 985-9165 

2. 

.4|. 

.4-9296 

200.. 

..1971|. 

...1971-8310 

3. 

.7i.. 

.7-3944 

300.. 

..2957|. 

.. .29,57-7465 
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Oil. TRADE CALCULATOR 


Sp. Or. 1-140. 

9'8246 Gallons to 1 Owt, ]!)C-4912 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

(Arts. 


Gallons. 

1. 

h 

. -0877 

1.. 

.. 9’. 

... 9-8246 

2. 

1 

. H 

. -1754 

2.. 

.. 195. 

... 19-6491 

.3. 

1 

. '4 

. -26.32 

3.. 

.. 29?., 

... 29-4737 

4. 

3 

. H 

. -.3.609 

4.. 

.. ,391. 

... .39-2982 

.I. 

. i 

. -4386 

6.. 

.. 49'. 

... 49-1-228 

6. 

I 

. -.626.3 

6.. 

.. .69 . 

... 58-9474 

, 7. 

A 

t. H 

. -6110 

7.. 

.. 683. 

... 68-7719 

8. 

3 

. 4 

. -7017 

8.. 

.. 785. 

... 7,8-,696.6 

9. 

3 

. 4 

. -7.89,6 


.. 885. 

... 88-4210 

10. 

7 

. H 

. -8772 

10., 

.. 98J. 

... 98-2456 

11. 

.1 

. -9649 

11.. 

,. 10.8i. 

... 108-0702 

12. 

. 1 

. 1 0,626 

12.. 

.. 1173. 

... 117-8947 

1.3. 

.U 

. 1-1103 

1.3.. 

.. 127J. 

... 127-7193 

14. 

.u 

. 1-22.81 

14.. 

.. 1,37,>. 

... 137-54.39 

1.6. 

. n 

.1-31.68 

1.6.. 

.. 1475. 

... 147-3684 

16. 

. n 

.1-40,35 

16.. 

.. 157] . 

... 1.67-19.30 

17. 

.li 

. 1-4912 

17.. 

.. 167 . 

... 167-0175 

18. 

.15 

. 1-.6789 

IS.. 

.. 176’. 

... .176-8121 

19, 

.15 

. 1-6667 

19.. 

.. 1865. 

... 186-6667 

20. 

. 

. 1-7,644 

20.. 

.. 196'. 

... 196-4912 

21. 

.n 

. 1-8421 

30.. 

.. 2943. 

... 294-7368 

22. 

. n 

. 1-9298 

40.. 

.. 393 . 

... 392-9826 

2.3.. 

. 2 

. 2-0176 

50.. 

.. 491]. 

... 491-2281 

24. 

.21 

.2-10.63 

60.. 

.. 689J. 

... 689-4737 

2,6. 

. n 

.2-1930 

70.. 

.. 6873. 

... 687-7193 

26. 

.2i 

.2-2807 

80.. 

.. 786 . 

... 786-9649 

27.. 

.2i 

.2-3684 

;;o.. 

.. 884]. 

... 884-2105 

Qrs. 






1.. 

. n 

.2-4661 

100.. 

.. 982|. 

... 982-4,661 

2.. 

. H 

.4-9123 

200.. 

..1964?. 

.. .1964-9123 

3.. 

.7| 

.7-3684 

300.. 

..29475. 

.. .2947-3684 
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Sp. Gr. M44. 


9'7<J02 Gallons to 1 Cwt. 


Lbs, 


Gallons. 

1. 

1 

. -0874 

2. 

1 

. -1748 

3. 


. •2622 

4. 


. •3190 

n. 


. -4.371 

0. 

1 

. •524f) 

7. 

5 

. -(lllO 

8. 

It 

• • • 4 • 

. -6993 

9. 

It 

. 4 • 

. -7867 

10, 

7 

. -8711 

11. 

.1 . 

. -961.5 

12. 

.1 , 

.1-0189 

13. 

.U- 

.1-1361 

14. 

.1!. 

.1-2238 

1,0. 

.11- 

.1-3112 

1(1. 

.ij- 

.1-3986 

17. 

.1.',. 

.1-4860 

18. 

.15. 

.I•,5731 

19. 

. 

.1-0608 

20. 

.11 

.1-7482 

21. 


.1-8.357 

22. 

. H 

.1-92,31 

23. 

.2 , 

.2-0105 

24. 

.2'. 

.2-0979 

25. 

.2J. 

.2-1853 

26. 

.2J. 

.2-2727 

27. 

.2J, 

.2-3601 

Qrs. 

1. 

.'••2| 

.2-4175 

2. 

. -IJ 

.4-8951 

3. 

. n 

.7-3427 


1!)5'8042 Gallons to 1 Ton. 


('wts. Gallons. 


1.. 

.. 95 ... 

i 

9-7902 

2. . 

.. 195... 

19-5804 

3.. 

.. 29J... 

29-,37O0 

4,. 

.. ,39’... 

,39-1608 

5.. 

.. 49 ... 

48-9510 

6.. 

.. 58J... 

58-7413 

7.. 

,. 68.1... 

65-.5315i 

H.. 

.. 78-'... 

78-3217 

9.. 

., 88J,,. 

88-1119 

10.. 

,. 97!.., 

97-9021 

11., 

.. 107}... 

107-6923 

12.. 

.. 117.1... 

117-4825 

13.. 

.. I27J... 

127-2727 

14., 

.. 1.371... 

137-0629 

15.. 

.. 146!,.. 

146-8.531 

16.. 

.. 156-!... 

1.56-6134 

17,. 

.. 166!... 

166-43.36 

18.. 

.. 176j... 

176-22,38 

19.. 

,. 186 ... 

180-0140 

20.. 

.. 195}..•, 

195-8042 

.30.. 

,. 293},.. 

293-7063 

40.. 

,. 391!,.. 

391-6084 

.50.. 

.. 4891... 

489-510,5 

CO.. 

.. 587!.., 

587-4126 

TO.. 

.. 6855... 

685-3147 

.80.. 

.. 783j... 

783-216-i 

CO.. 

.. 8811... 

881-1189 

100.. 

.. 979 ... 

979-0210 

TOO.. 

..19.58 ... 

19.58-0420<. 

300.. 

.. 29371 ... 

2937-0829 
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OIL TMDB CALCULATOR 


Sp. Or. 1'148. 

9-7661 Gallons to 1 Cwt. 195-1219 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. Gallons. 

1 . j.'.--0,871 

2 . i. -1712 

3 . I . -261,3 

4 . 5. -3484 

5 . I. -43,65 

6 . J. -.5226 

.T.--, .... I . -6098 

8 . I. -6969 

9 . J. -7840 

10 . I . -8711 

11 .1 . -9.582 

12 .1 .1-0453 

13 .IJ.1-1324 

14 .1*.1-2195 

15 .IJ.1-3066 

16 .li.1-3937 

17 .n.1-4808 

18 .15.l-,5679 

19 .15.1-66,50 

20 .1'l.1-7422 

21 .IS.1-8293 

22 .IS.1-9164 

23 .2 2-0036 

24 .2S.2-0906 

25 .2J.2-1777 

26 .2j.2-2648 

27 .2S.2-3619 

Qrs. 

1 .... 

2 .... 

3.... 


Cwts. Gallons. 


1.. 

9».. 

.. 9-7561 

2.. 

19J.. 

.. 19-.5122 

3.. 

29i.. 

.. 29-2683 

4.. 

,39 .. 

.. ,39-0244 

6.. 

48J.. 

.. 48-7805 

-6.. 

.58,S.. 

.. 58-6366 

7... 

681... 

.. 68-2927 

8... 

78 ... 

,. 78-0188 

9... 

872... 

. 87-8049 

10... 

97|... 

.. 97-6610 

11... 

107|... 

.. 107-3171 

12... 

117S-... 

. 117-0732 

13... 

126S... 

. 126-8293 

14... 

1.365... 

. 136-5864 

15... 

1465... 

. 146-3415 

16... 

1,561... 

. 156-0976 

17... 

165S... 

. 165-8537 

18... 

1755... 

. 175-6098 

19... 

1855-... 

. 185-3658 

20... 

1951... 

. 195-1219 

30... 

2925-... 

. 292-6829 

40... 

3902.■• 

. 390-2439 

60... 

487|... 

. 487-8019 

60... 

6865... 

. 585-3658 

70... 

682S... 

. 682-9268 

80... 

780|... 

. 780-4878 

90... 

878 ... 

. 878-0488 


.2J.2-4390 j 100.... 9755.... 976-6098 

.4.4-8780 ! 200.... 1951i.... 1961-2195 

.Vf.7-3171 j 300....2926S....2926-8293 
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Sp. 6r. 1'162. 



!)'7222 Gallons to 1 Cwt. 

194-4444 Galloiw to 1 Ton. 

Lbs. 


Gallons. | 

Cwts. 

Gallons. 

1.... 

1. 

. 'OSOa 

1... 

9i.. 

. 9-7222 

2.... 

1 

. -1736 

2... 

wj.. 

. 19-4444 

3.... 

1 

. ’2004 

3... 

29'.. 

. 29-1667 

■1.... 

H 

. -3472 

4... 

38’.. 

. 38-8889 

5.... 


. -4340 

5... 

48t. 

. 48-6111 

0.... 

1 

. -5208 

6... 

583.. 

. 68-3333 

7.... 

E 

. •6076 

7... 

68 .. 

. 684)566“ 



. -6944 

8... 

773 .. 

. 77-7778 

y.... 

» 

. -7812 

9... 

87|.. 

. 87-5000 

10.... 

7 

. -8680 

10... 

971.. 

. 97-2222 

11.... 

....1 .. 

. -9549 

11... 

107 .. 

.. 106-9444 

12.... 

....1 .. 

.10417 

12... 

1163.. 

.. 116-6667 

13.... 

....1'.. 

.1-1285 

13... 

1263.. 

. 126-3889 

14.... 

....IJ.. 

.1'2153 

14... 

136'.. 

.. 1.36-1111 

15.... 

....li.. 

.1-3021 

15... 

145|.. 

.. 145-8333 

10.... 

.... 15 .. 

.1-3889 

16... 

1553 .. 

.. 156-5555 

17... 

....1|. 

.1-4767 

17... 

1661.. 

.. 165-2778 

KS... 

....i,V 

.1-6625 

18... 

175 .. 

.. 175-0000 

19... 

....It 

.1-6493 

19... 

184|.. 

., 184-7222 

20... 

....l|. 

.1-7361 

20... 

1941 .. 

.. 194-4444 

21... 


.1-8229 

30.. 

291|.. 

.. 291-6667 

22... 

....11 

.1-9097 

40.. 

3883.. 

.. 388-8889 

23... 

....2 . 

.1-9966 

! 60.. 

486J.. 

.. 486-1111 

24... 

....2i. 

.2-0833 

(•)0.. 

6831.. 

.. 683-3333 

25... 

....2i. 

.2-1701 

70.. 

6801. 

.. 680-6555 

26... 

....il 

.2-2569 

80.. 

777|. 

.. 777-7778 

27... 

....2|. 

.2-3437 

1 90.. 

876 . 

.. 876-0000 

Qre. 

1... 

......2|. 

.2-4305 

j 100.. 

9721. 

.. 972-2222 

2... 

.41. 

.4-8611 

1 200.. 

.19441. 

. .'1944-4444 

! 3... 

. n- 

.7-2917 

j 300.. 

.29161. 

. .2916-6667 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Gr. M56. 

9'68SC Gallons to 1 (Iwt. 193’7716 Gallons to 1 Ton. 


Lk. 


Gallons. 

Cwta. 


Gallons. 

1.... 

1 

. '0805 

1.. 

. 9|. 

.. 9-6886 

2.... 

1 

. -1730 

2.. 

• 

.. 19-3772 

3.... 

... 1 

. -2596 

3.. 

• 29’. 

.. 29-0657 

4..., 

:< 

• • • H 

. '3160 

■1.. 

. 38’. 

.. 38-7643 

6.,.. 

3 

... B 

. •4325 

5.. 

• 48i. 

.. 48-4429 

6..,. 

1 

. '5190 

6.. 

. 68’. 

,. 58-1316 

' 7..'.. 

6 

• • • H 

. •6055 

7.. 

• C7?. 

.. 67-8201 

8.... 

3 

. -6920 

8.. 

. 775. 

.. 77-5086 

9.... 

3 

... 4 

. -7785 

9.. 

. 87J. 

.. 87-1972 

10..., 

7 

• • • 8 

. •8650 

10.. 

. 96’. 

.. 96-88,58 

11.... 

...1 

. -9516 

11,. 

. loot 

.. 108-,5744 

12.... 

...1 

.1-0381 

12.. 

• 1161. 

.. 116-2630 ; 

13.... 

1 1 
. . . J y 

.1-1246 

13.. 

. 126 . 

.. 125-9516 

14.... 

...1] 

.1-2111 

14,. 

. ia5’. 

.. 135-6401 

15.... 

...1] 

.1-2976 

16.. 

. 1451. 

.. 145-3287 

16.... 

... 13 . 

.1-3841 

16.. 

. 155 . 

.. 156-0173 

17.... 


.1-4706 

17.. 

. 1641. 

.. 164-70,59 

18.... 

...15. 

.1-5571 

18.. 

• 1T4|. 

.. 174-3946 

19.... 

. Ij. 

.1-6436 

19.. 

. 184’-. 

.. 184-0830 

20.... 

... 13 . 

.1-7301 

20.. 

. 193|. 

.. 193-7716 

21.... 

... n . 

.1-8166 

30.. 

. 290i. 

.. 290-6574 

22.,.. 

...ii 

.1-9031 

40.. 

. 3871. 

.. 387-5432 

23..,. 

...2 . 

.1-9896 

50.. 

. 484§. 

.. 484-4291 

24.... 

••■21. 

.2-0761 

60.. 

. 581-1. 

.. 681-3149 

26.... 

...21, 

.2-1626 

70.. 

. 6781. 

.. 678-2007 

26.... 

...2J. 

.2-2491 

80.. 

. 775J. 

.. 775-0865 

27.... 


.2-3366 

90.. 

. 872 . 

.. 871-9723 

Qrs. 






1.... 

..,.2-|. 

.2-4221 

100.. 

, 9681. 

.. 986-8681 

2.... 


.4-8443 

200., 

.19371. 

..1937-7163 

3.... 

...11 

.7-2664 

300.. 

.29061. 

..2906-5744 





























































OIL TEADE CALCULATOR 


191 


S]). Gr. 1-160. 

9'6552 Gallons to 1 Cwt. 193-1034 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1.... 

1 

... 

. -0862 

1.. 

• 

.. 9-6552 

2.... 

1 

• ' ‘ H 

. -1724 

2. 

. 19i. 

.. 1'9-3103 

3.... 

1 

. -2.586 

3.. 

. 29 . 

.. 28-9655 

4.... 

•A 

... g 

. -3448 

1.. 

. 385. 

.. 38-6207 

T).... 

:( 

• • • 8 

. -4310 

5.. 

. 481. 

.. 48-2759 

6.... 

1 

. -5172 

6.. 

. 575 . 

.. 57-9310 

7.... 

r> 

• • • 8 

. -60.34 

7.. 

• fill- 

.. 67«5862. 

8..., 

8 

... ‘4 

. -6896 

8.. 

. 771. 

.. 77-2414 

11.... 

S 

... 4 

. -7759 

9.. 

. 86|. 

.. 86-8965 

10.... 

7 

. -8621 

10.. 

. 96>. 

.. 96-5517 

II.... 

...1 

. -9483 

11.. 

. 1061. 

.. 106-2069 

12.... 

...1 

.1-0345 

12.. 

. 1105 . 

.. 11,5-8621 

13.... 

...11 

.1-1207 

13.. 

. 1251. 

.. 125-6172 

14.... 

...ij 

.1-2069 

14.. 

. 135J. 

.. 13.5-1724 

15.... 

...ij 

.1-2931 

15.. 

■ Hi;. 

.. 144-8276 

16.... 

...ll 

.1-3793 

16.. 

. 154.\. 

.. 154-4828 

17.... 

...u 

.1-4665 

17.. 

. 164'. 

.. 164-1379 

18.... 

...11 

.1-5517 

18.. 

. 1731. 

.. 173-7931 

19.... 

...ll 

.1-6379 

19.. 

. 1831. 

183-4483 

20.... 

...If 

.1-7241 

20.. 

. 193>. 

.. 1<J3-1034 

21.... 

...ll 

.1-8103 

30.. 

. 2895. 

.. 289-6552 

22.... 

...i; 

.1-8965 

40.. 

. 3861. 

.. 386-2069 

23.... 

...2 

.1-9828 

60.. 

. 4821. 

.. 482-7686 

24.... 

...21 

.2-0690 

W.. 

. 5791. 

.. 57'J-3103 

25.... 

...21 

.2-1652 

70.. 

. 6751. 

.. 676-8621 

26.... 

...2i 

.2-2414 

80.. 

. 7725 . 

.. 772-4138 

27.... 


.2-3276 

90.. 

. 869 . 

.. 868-9666 

Qrs. 






1 . 


.2-4138 

100.. 

. 9661. 

.. 965-6172 

2. 

...4|. 

.4-8276 

200.. 

.1931 . 

. .1931-0346 

3. 

...71. 

.7-2414 

300.. 

.28961. 

..2896-6617 
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OIL TRADE CALCULATOR 




Sp. Gr. 1-164. 



9'6220 Gallons to 1 Cwt. 

192-4399 Gallons to 1 Ton. 

LLs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1.. 

. i 

. -0859 

1.. 

- 9i. 

.. 9-6220 

2.. 

1 

. H- 

. .1718 

2.. 

. 191. 

.. 19-2440 

3.. 

. 1- 

. -2577 

3.. 

- 28|. 

.. 28-8660 

4.. 

3 

. 8- 

. -.3436 

4.. 

. 381. 

.. 38-4880 

0.. 

3 

. 8 • 

. -4295 

5.. 

- 481- 

.. 48-1010 


1 

. -5155 

6.. 

. 67|. 

.. 57-7320 

7.. 

i 

. 8* 

.-cou 

7.. 

- 671. 

.. 67-3539 

8.. 

. |. 

. -6873 

8.. 

. 77 . 

.. 76-9769 

9.. 

3 

. 4* 

. -7732 

9.. 

. 861. 

.. 86-6979 

10.. 

7 

.8- 

. -8591 

10.. 

. 961. 

.. 96-2199 

11.. 

.1 . 

. -9450 

11.. 

. 105|. 

.. 105-8419 

12.. 

.1 . 

.1-0309 

12.. 

. 115i. 

.. 116-4639 

13.. 

.n- 

.1-1168 

13.. 

. 1251. 

.. 125-0859 

14.. 

.u- 

.1-2027 

14.. 

. 1341. 

.. 134-7079 

15.. 

.li- 

.1-2887 

15.. 

- 1441. 

.. 144-3299 

16.. 

. 

.1-3746 

16.. 

. 154 . 

.. 163-9619 

17.. 

.n- 

.1-4605 

17.. 

. 1631. 

.. 163-6739 

18.. 

.11. 

.1-5464 

18.. 

. 1731. 

.. 173-1959 

19.. 

....,ii. 

.1-6323 

19.. 

. 1821. 

.. 182-8179 

20.. 

.1-5 • 

.1-7182 

20.. 

. 1921. 

.. 192-4399 

21.. 

.ii- 

.1-8041 

30.. 

. 288|. 

.. 288-6598 

22.. 

. H- 

.1-8900 

40.. 

. 384|. 

.. 384-8797 

23.. 

.2 . 

.1-9769 

60.. 

. 4811. 

.. 481-0997 

24.. 

.2 . 

.2-0619 

60.. 

. 5771. 

.. 677-3196 

25.. 

.2J. 

.2-1478 

70.. 

. 673|. 

.. 673-6396 

26.. 

.21. 

.2-2337 

80.. 

. 7691. 

.. 769-7594 

27.. 

.2|. 

.2-3196 

90.. 

. 866 . 

.. 865-9794 

Qrs. 






1.. 

.2|. 

.2-4055 

100.. 

. 9621. 

.. -962-1993 

2.. 

. 

.4-8110 

200.. 

.19241. 

..1924-3986 

3.. 

.n- 

.7-2166 

300.. 

.28861. 

..2886-5979 





























































OIL TRADE CALCULATOR 


193 


Sp. Or. M68. 

9’6890 Gallons to 1 Cwt. 191'7808 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

1.. 

. 1- 

. -0866 

2.. 

. h- 

. -1712 

3., 

. i-. 

. -2668 

4.. 

3 

. • 

. -3426 

6.. 

.§•. 

. -4281 

6.. 

.i- 

. '6137 

7.. 

.i- 

. -6993 

8.. 

...... |.. 

. ’6849 

9. 

. 

. -7705 

10. 

. 1- 

. -8562 

11. 

.1 .. 

. -9418 

12. 

.1 .. 

.1-0274 

13. 

.li- 

.1-1130 

14. 

.li-- 

.1-1986 

16. 

. n- 

.1-2842 

16. 

.If-- 

.1-3699 

17. 

. n-- 

.1-4656 

18. 

.li-- 

.1-6411 

19. 

.li- 

.1-6267 

20. 

.if-- 

.1-7123 

21. 

.li-- 

.1-7979 

22.. 

.ii-- 

.1-8836 

23. 

.2 .. 

.1-9692 

24. 

.2 .. 

.2-0548 

26. 

.2J.. 

.2-1404 

26. 

.2i-- 

.2-2260 

27. 

.2i.. 

.2-3116 

Qrs. 



1. 

.2|.. 

.2-3973 

2. 

. il- 

.4-7946 

3. 

. n-- 

.7-1918 


Cwts. 

Gallons. 

1.. 

- 9i. 

. 9-6890 

2.. 

. 19J.. 

. 19-1781 

3.. 

. 28i.. 

. 28-7671 

4.. 

. 38i.. 

. 38-3662 

6 .. 

. 48 .. 

. 47-9462 

6.. 

. 57^.. 

. 57-6342 

7.. 

. 67i.. 

. 67-J233 

8.. 

. 76|.. 

. 76-7123 

9.. 

. 86i.. 

. 86-3014 

10.. 

. 95J.. 

. 96-8904 

11.. 

. 105i.. 

. 106-4794 

12.. 

. 115J.. 

. 116-0686 

13.. 

. 124|.. 

. 124-6676 

14.. 

. 134i.. 

. 134-2466 

15.. 

. 143^.. 

. 143-8356 

16.. 

. 153|.. 

. 163-4247 

17.. 

. 163 .. 

. 163-0137 

18.. 

. 172f.. 

. 172-6027 

19.. 

. 182i.. 

. 182-1918 

20.. 

. Mf.. 

r 191-7808 

30.. 

. 287|.. 

. 287-6712 

40.. 

. 383i.. 

. 383-6616 

50.. 

. 479f. 

. 479-4620 

60.. 

. 675i. 

. 676-3425 

70.. 

. 671i.. 

. 671-2329 

80.. 

. 767i.. 

. 767-1233 

90.. 

. 863 .. 

. 863-0137 

100.. 

. 968i.. 

. 968-9041 

200.. 

.19171.. 

.1917-8082 

300.. 

.28761.. 

.2876-7123 


13 
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OIL TRADE CALCULATOR 


Sp. Gi. 1'172. 

9'5663 Gallons to 1 Cwt. 19M263 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1.... 

... y . 

. -0853 

1.. 

. 91. 

9-5563 

2.... 

1 

... 

. -1706 

2.. 

, n\. 

., 19-1126 

3.... 

... i. 

. '2560 

3.. 

■ 28|. 

.. 28-6689 

4.... 

... . 

. -3413 

4.. 

. 38i. 

.. 38-2263 

5.... 

» 

... g. 

. -4266 

5.. 

. 47|. 

. 47-7816 

6.... 

J 

. -5119 

6.. 

• 671. 

.. 57-3379 

7.<.. 

1 

... g . 

... . -5973 

7.. 

. 6GJ. 

.. 66-8942 

8.,.. 

... 1 

. ’6826 

8.. 

. 76J. 

.. 7.6-4506 

9.... 

3 

... 4 . 

... . -7679 

9.. 

. 86 . 

., 86-0068 

10..,. 

7 

. . . g . 

. -8632 

10.. 

. 95S, 

.. 96-6631 

11.... 

...1 . 

. -9386 

11.. 

, 1051. 

.. 105-1194 

12.... 

...1 . 

.1-0239 

12.. 

. 1141. 

.. 114-6758 

13.,.. 

...il 

.1-1092 

13.. 

. mj. 

.. 124-2321 

14.... 

...il 

.1-1945 

14.. 

, 133|. 

.. 133-7884 

15.... 

...ij. 

.1-2799 

15. 

. 1431. 

.. 143-3447 

IG.,.. 

...11. 

.1-3652 

16. 

. 1521. 

.. 152-9010 

17.... 

...H 

.1-4505 

17.. 

. 162J. 

.. 162-4673 

18.,.. 

..ij. 

.1-5358 

18.. 

. 172 . 

...172-0136 

19.... 

...It, 

...1-6212 

19.. 

1811. 

.. 181-6700 

20.... 

..'.If. 

.1-7065 

20,. 

. Mi. 

.. 191-1263 

21.,.. 

...If. 

.1-7918 

30.. 

. 286J. 

.. 286-6894 

22.... 

...li. 

.1-8771 

40,. 

. 382i. 

,. 382-2626 

23.... 

...2 . 

.1-9625 

50.. 

• 477J. 

.. 477-8167 

24.... 

...2 . 

.2-0478 

60.. 

. 673|. 

.. 673-3788 

26.... 

...2-1. 

. ...2-1331 

70,. 

. 669 . 

.. 668-9420 

26.... 

...2J. 

.2-2184 

80.. 

. 764i. 

.. 764-5051 

27.... 

.,.2i. 

.2-3037 

90.. 

. 8601. 

.. 860-0683 

Qrs. 






1 .... 

...21. 

.2-3891 

100.. 

. 966f. 

.. 365-6314 

2..., 

...4|. 

.4-7782 

200.. 

.MIJ. 

..1911-2628 

3.... 

...7J.. 

.7-1672 

300., 

.28661. 

..2866-8942 



























































OIL TBADE CALCULATOR 


19S 


Sp. Gr 

9'6238 Gallons to 1 Cwt. 

1-176. 

190-4762 Gallons to 1 Ton. 

Lbs, 

Gallons. 

Cwts. 

Gallons. 

1.. 

1 

. -0850 

].. 

.. '9|.. 

. 9-6238 

2.. 

. 1 

. -1701 

2.. 

.. 19 .. 

. 19-0476 

3.. 

.i- 

. •2651 

3.. 

.. 28|.. 

. 28-5714 

4,. 

. 1 

. -3401 

4.. 

.. 38J.. 

. 38-0962 

6.. 

.I- 

. -4262 

6.. 

.. 47f.. 

. 47-6190 

6.. 

. ^ 

. '5102 

6.. 

.. 57i.. 

. 57-1429 

7,. 

6. 

. g‘ 

. •6962 

7.. 

.. 66|.. 

. 66-£667, 

8.. 

-— 5- 

. -6803 

8.. 

.. 76i.. 

. 76-1905 

9.. 

.i. 

.-7653 

9.. 

.. 851.. 

. 85-7143 

10.. 

. 1 

. •8503 

10.. 

.. 95i.. 

. 95-2381 

11.. 

. 1 

.-9354 

11.. 

.. 104|.. 

. 104-7619 

12.. 

.1. 

.1-0204 

12.. 

.. lUi.. 

. 114-2857 

13.. 

.li 

.1-1054 

13.. 

.. 123t.. 

. 123-8095 

14.. 

.li. 

.1-1905 

14.. 

.. 133|.. 

. 1.33-3333 

15.. 

.H- 

.1-2765 

15.. 

.. 142J.. 

. 142-8671 

16.. 

.i|. 

.1-3606 

16.. 

.. 162|.. 

. 162-3809 

17.. 

.U- 

.1-4466 

17.. 

.. mj.. 

. 161-9048 

18.. 

.11. 

.1-6306 

18.. 

.. 171|.. 

. 171-4286 

19.. 

.i|. 

.1-6166 

19.. 

.. 181 .. 

. 180-9524 

20.. 

. n- 

.1-7007 

20.. 

.. 190*.. 

* 190-4762 

21.. 

. n- 

.1-7867 

30.. 

.. 285|.. 

. 286-7143 

22.. 

.n. 

.1-8707 

40.. 

.. 381 .. 

. 380-9524 

23.. 

.2 . 

.1-9668 

.60.. 

.. 476J.. 

. 476-1905 

24.. 

.2 . 

.2-0408 

60.. 

.. 671|.. 

. 571-4286 

25.. 

.2i. 

.2-1258 

70.. 

.. 666|.. 

. 666-6667 

26.. 

.2i. 

.2-2109 

80.. 

.. 761|.. 

. 761-9048 

27.. 

.2i. 

.2-2959 

90.. 

.. 867J.. 

. 867-1429 

Qrs. 

1.. 

.....21. 

.2-3809 

100.. 

.. 962|.. 

. 962-3809 

2.. 

. 4 |. 

.4-7619 

200.. 

..1904J.. 

.1904-7619 

3.. 

. n- 

.7-1429 

300.. 

..2867i.. 

.2867-1429 


13* 
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OIL TEADB CALCULATOR 


Sp. Gr. M80. 

0'4915 Gallons to 1 Cwt. 189’8305 Gallons to 1 Ton. 


Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1 . 

. h- 

. -0847 

1 .. 

.. n- 

.. 9-4915 

2 . 

1 

. a • • 

. -1695 

2 .. 

.. 19 . 

.. 18-9830 

3. 

. l- 

. '2,542 

3.. 

.. 284. 

.. 28-4746 

4.. 

3 

. 8* • 

. -3390 

4.. 

.. .38 . 

.. 37-9661 

5.. 

3 

. 8* • 

. -4237 

5.. 

.. 47.4. 

.. 47-4676 

6 . 

J 

. 2 • • 

. '5085 

6 .. 

.. .57 . 

.. 56-9491 

7. 

.§ • • 

. '.5932 

7.. 

.. 664. 

.. 66-4407 

8 . 

. 

. -6780 

8 .. 

.. 76?. 

.. 75-9322 

9.. 

3 

. 4 • • 

. -7627 

9.. 

.. 8,5|. 

.. 85-42.37 

10 .. 

7 

. 8- • 

. -8475 

10 .. 

.. 94?. 

.. 94-9162 

11 .. 

7 

. 8 • • 

. -9.322 

11 .. 

.. 104?. 

.. 104-4068 

12 . 

.1 .. 

.1-0169 

12 .. 

.. 113?. 

.. 113-8983 

13. 

.li-- 

.1-1017 

13.. 

.. 1231. 

.. 123-3898 

14. 

.IJ.. 

.1-1864 

14.. 

.. 132?. 

.. 132-8814 

15. 

.u-. 

.1-2712 

15.. 

.. H2i- 

.. 142-3729 

16. 

.li.. 

.1-3569 

16.. 

.. 161?. 

.. 151-8644 

17. 

.4.. 

.1-4407 

17.. 

.. 161|. 

.. 161-36.59 

18. 

.1.1... 

.1-5254 

18.. 

.. 170?. 

..■170-8476 

19. 

. 

.1-6102 

19.. 

.. 180|. 

.. 180-3390 

20 . 

.1|.. 

.1-6949 

20 .. 

.. 189?. 

.. 189-8305 

21 . 

.If.. 

.1-7797 

30.. 

.. 284i. 

.. 284-7458 

22 . 

.4.. 

.1-8644 

40.. 

.. 379|. 

.. 379-6610 

23. 

.2 .. 

.1-9491 

60.. 

.. 4741. 

.. 474-5763 

24. 

.2 .. 

.2-0339 

60.. 

.. 669J. 

.. 669-4915 

25. 

.2'.. 

.2-1186 

70.. 

.. 6641, 

.. 664-4068 

26. 

.2i.. 

.2-2034 

80.. 

.. ',69|. 

.. 769-3220 

27. 

.21.. 

.2-2881 

90.. 

.. 864?. 

.. 854-2373 

Qts. 






1 . 

.2|.. 

.2-3729 

100 .. 

.. 949'. 

.. 949-1626 

2 . 

. il- 

.4-7458 

200 .. 

..18981. 

..1898-3051 

3. 

.n.. 

.7-1186 

300.. 

..2847?. 

..2847-4576 
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Sp. Gr. 1'184, 



9*4695 Gallons to 1 Cwt. 

189-1892 Gallons to 1 Ton. 

Lbs. 

Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1... 

i . 

. -0845 

1... 

. 9'. 

.. 9-4595 

2... 

1 . 

. -1689 

2... 

. 184. 

.. 18-9189 

3... 

•••■ 1 . 

. -2534 

3... 

. 284. 

.. 28-3784 

4... 

i. 

. -3378 

4... 

. 37|. 

.. 37-8378 

6... 

• ■ • • 8. 

, '4223 

5... 

. 471. 

.. 47-2973 

6... 

.... i. 

. -5068 

6... 

. 66|. 

.. 56-7568 

7... 

.... i. 

. -5912 

7... 

. 661. 

.. 66-2162 

8... 

•.... 1. 

. -6757 

8... 

• 75|. 

.. 75-6757 

9... 

.... i. 

. '7601 

9... 

. 854. 

.. 85-1351 

10... 

.... i. 

. -8446 

10... 

• 944 . 

.. 94-6946 

11... 

.... i . 

. -9290 

11... 

. 104 . 

.. 104-0540 

12... 

....1 . 

.1-0135 

12... 

. 113>. 

.. 113-5135 

13... 

■■■■n . 

.1-0980 

13... 

. 123 . 

.. 122-9730 

14... 

....14. 

.1-1824 

14... 

. 1324 . 

.. 132-4324 

15... 

...li. 

.1-2669 

15... 

. 1414 . 

.. 141-8919 

16... 

■■■■n . 

.1-3513 

16... 

. 1514. 

.. 151-3513 

17... 

....11. 

.1-4358 

17.. 

. 160|. 

.. 160-8108 

18... 

....u. 

.1-6203 

18.. 

. 1701. 

.. 170-2703 

19... 

....ii . 

.1-6047 

19.. 

. 1794 . 

.. 179-7297 

20... 

....li. 

.1-6892 

20.. 

. 1891. 

.. 189-1892 

21... 

...li. 

.1-7736 

30.. 

. 2834. 

.. 283-7838 

22... 

....H. 

.1-8681 

40.. 

. 3784. 

.. 378-3784 

23... 

....2 . 

.1-9426 

50.. 

. 473 . 

.. 472-9730 

24... 

....2 . 

.2-0270 

60.. 

. 6674. 

.. 667-6676 

26... 

....24. 

.2-1115 

70.. 

. 6624 . 

.. 662-1622 

26... 

....2i. 

.2-1959 

80.. 

. 7664. 

.. 766-7668 

27... 

....24. 

.2-2804 

90.. 

. 8514. 

.. 851-3613 

Qrs. 

1... 

..-..21. 

.2-3649 

100 .. 

. 946 . 

.. 945-94S9 

2... 

....4i. 

.4-7297 

200 .. 

.18915. 

..1891-8919 

3... 

■■■■n . 

.7-0946 

300.. 

.28371. 

..2837-8378 
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Sp. Gt. M88. 

9-4276 GaUons to 1 Cwt. 188-5522 GaUom to 1 Ton. 


Lbs. 

. 

Gallons. 

Cwts. 

Gallons. 

1 . 

1 

. 8 ' ♦ 

. -0842 

1 .. 

. 9|... 

9-4276 

2 . 

.i- 

. -1683 

2 .. 

. 18|... 

18-8652 

3.. 

. i-. 

. -2525 

3.. 

. 28i... 

28-2828 

4.. 

3 

. B- • 

. -3367 

4.. 

. 37J... 

37-7104 

5.. 

3 

. 8 • • 

. -4209 

5.. 

. 47J... 

47-1380 

6 . 


. -6050 

6 .. 

. 66|... 

56-5667 

- 7. 

-. 

. -5892 

7.. 

. 66 ... 

65-9933 

8 . 

n 

. 5* • 

. -6734 

8 .. 

. 75g... 

75-4209 

9. 

. i- 

. -7576 

9.. 

. 84J... 

84-8485 

10 .. 

. i- 

. -8417 

10 .. 

. 94i... 

94-2761 

11 . 

7 

. 8‘ • 

. -9269 

•11.. 

. 103i... 

103-7037 

12 . 

.1 .. 

.1-0101 

12 .. 

. 113J... 

113-1313 

13. 

.1J-- 

.1-0943 

13.. 

. 122|... 

122-6589 

14. 

.u.. 

.1-1784 

14.. 

. 132 ... 

131-9866 

15. 

.li-- 

.1-2626 

15.. 

. 141|... 

141-4141 

16. 

.i|.. 

.1-3468 

16.. 

. 150J... 

160-8417 

17. 

.li- 

.1-4310 

17.. 

. 160i... 

160-2694 

18. 

.u.. 

.1-5161 

18.. 

. 169|... 

.- 169-6970 

19. 

.-ll- 

.1-6993 

19.. 

. 179i... 

179-1246 

20 . 

. n- 

.1-6835 

20 .. 

. 188|... 

188-6622 

21 . 

.li-. 

.1-7677 

30.. 

. 282|... 

282-8283 

22 . 

. n- 

.1-8618 

40.. 

. 377J... 

377-1044 

23. 

.ii-- 

.1-9360 

50.. 

. 471|... 

471-3805 

24. 

.2 .. 

.2-0202 

60.. 

. 665|... 

666-6566 

25. 

. H- 

.2-1044 

70.. 

. 6591... 

659-9327 

26. 

. 

.2-1886 

80.. 

. 754i... 

764-2087 

27. 

. H- 

.2-2727 

90.. 

. 848|... 

848-4848 

Qrs. 

1 . 

.2|.. 

.2-3569 

100 .. 

. 942i... 

-942-7609 

2 . 

.4i.. 

.4-7138 

200 .. 

.1886i... 

.1886-6219 

3. 

.n-- 

.7-0707 

300.. 

.2828i... 

.2828-2828 
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9'3960 GaUons 

Sp. Gr. M92. 

to 1 Cwt. 187-9196 Gallons to 1 Ton. 

Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1... 

.... J. 

. -0839 

•1.. 

■ 9|. 

.. 9-3960 

2... 

.... i. 

. -1678 

2.. 

. 18|. 

.. 18-7919 

3... 

.... i. 

. -2617 

3.. 

. 28}. 

.. 28-1879 

4... 

.... 1 

. -3356 

4.. 

• 37f. 

.. 37-5839 

5... 

.... 1 

. -4196 

5.. 

. 47 . 

.. 46-9799 

6... 

.... 1 

.-6034 

G.. 

. 66f. 

.. 56-3758 

7... 

.... |. 

.-6872 

7.. 

. 66}. 

.. 64-7714 

8 ...- 

.... 1 

. -6711 

8.. 

• 76}. 

.. 75-1678 

9... 

.... |. 

. -7650 

9.. 

. 84|. 

.. 84-5638 

10... 

.... 1 

. -8389 

10.. 

. 94 . 

.. 93-9597 

11... 

.... 1 

. -9228 

11.. 

. 1031. 

.. 103-3557 

12... 

....1 . 

.1-0067 

12.. 

. 112}. 

.. 112-7517 

13... 

....n. 

.1-0906 

13.. 

• 122J. 

.. 122-1476 

14... 

....ij. 

.1-1746 

14.. 

. 131}. 

.. 131-5436 

16... 

....li. 

.1-2584 

15.. 

. 141 . 

.. 140-9396 

16... 

....ii. 

.1-3423 

16.. 

. 160}. 

.. 150-3356 

17... 

....If. 

.1-4262 

17.. 

. 169}. 

.. 169-7315 

18... 

....If. 

.1-5101 

18.. 

. 169f. 

.. 169-1275 

19... 

.r..i|. 

.1-5940 

19.. 

. 178}. 

.. 178-6236 

20... 

....If. 

.1-6778 

20.. 

. 187f. 

!. 187-9196 

21... 

....i|. 

.1-7617 

30.. 

. 281f. 

.. 281-8792 

22... 

....i|. 

.1-8466 

40.. 

. 375f. 

.. 376-83.89 

23... 

....If. 

.1-9295 

60.. 

. 469}. 

.. 469-7987 

24... 

....2 . 

.2-0134 

60.. 

. 663}. 

.. 663-7684 

26... 

....2f. 

.2-0973 

70.. 

. 667}. 

.. 657-7181 

26... 

....2f. 

.2-1812 

80.. 

. 751|. 

.. 751-6778 

27... 

....2i. 

.2-2651 

90.. 

. 845|. 

.. 846-6376 

Qrs. 

1... 

....2|. 

.2-3490 

100.. 

. 939|. 

.. 939-6973 

2... 

....4i. 

.4-6980 

200.. 

.1879}. 

..1879-1946 

3... 

....7 . 

.7-0470 

300.. 

.2818}. 

. .2818-7919 
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Sp. Gr 

1-196. 



9'3646 Gallons 

fco 1 Qwt.' 

187-2910 Gallons to 1 Ton. 

Lbs. 

Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1 . 

• 1- 

. -0836 

1 ... 

. 9|. 

.. 9-3646 

2 . 

. i. 

. -1672 

2 Ai. 

. 18|. 

.. 18-7291 

3. 

■ i-- 

. -2508 

3... 

28i. 

.. 28-0936 

4. 

3 

. g. . 

. -3344 

4... 

. 37 J. 

.. 37-4582 

6 . 

. i. 

. GlSl 

5... 

• 461. 

.. 46-8227 

6 . 

. i.. 

. -5017 

6... 

. 661. 

.. 66-1873 

<7. 

■ 1- 

. '5853 

.-7... 

. 651. 

.. 65-5518 

8 . 

■ 1- 

. -6689 

8 ... 

. 741. 

.. 74^9164 

9. 

■ 1- 

. -7525 

9... 

. 84i. 

.. 84-2809 

10 . 

■ 1- 

. -8361 

10 ... 

. 93|. 

.. 93-6465 

11 . 

■ 1- 

. -9197 

11 ... 

. 103 . 

.. 103-0100 

12 . 

. 1 ,. 

. 1'0033 

12 ... 

. 1121 . 

.. 112-3746 

13. 

.ij.. 

.1-0870 

13... 

. 121f. 

.. 121-7391 

14. 

■li.. 

.1-1706 

14... 

. 131 J. 

.. 131-1037 

15. 

.li.. 

.1-2542 

16... 

. 1401. 

.. 140-4682 

16 . 

.11. 

. 1-3378 

16... 

• 1491. 

.. 149-8328 

17 . 

•li.. 

. 1-4214 

17... 

. 159J. 

.. 169-197^ 

18 . 

.i|.. 

. 1-6050 

18... 

. 1681. 

.. 168-6619 

19 . 

•li. 

. 1-5886 

19... 

. mi 

.. 177-9264 

20 . 

•li. 

. 1-6722 

20 ... 

. 187i 

.. 187-2910 

21 . 

.If.. 

. 1-7558 

30... 

. 2801. 

.. 280-9364 

22 . 

•li. 

. 1-8595 

40... 

. 374i 

.. 374-6819 

23 . 

•li.. 

.1-9231 

60... 

. 468i 

.. 468-2274 

24. 

.2 .. 

. 2-0067 

60... 

. 6611. 

.. 661-8729 

25 . 

.2i.. 

.2-0903 

70... 

. 6661. 

.. 665-5184 

26 . 

■H- 

.2-1739 

80... 

. 749i 

.. 749-1639 

27 . 

.2i.. 

.2-2676 

90... 

. 842|. 

.. 842-8094 

Qrs. 






1. 

.2|.. 

. 2-3411 

100 ... 

. 9361. 

.. 936-4648 

2....;. 

.4i. 

. 4-6823 

200 ... 

.18721. 

..1872-9097 

3 . 

.7 .. 

.7-0234 

300... 

.28091. 

. .2809-3645 
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Sp. Gr. 1-200. 



9-333SQaUonstolCVt. 

186-6667 Gallons ,to 1 Ton'. 

Lbs. 


Gallons. 

Cwts. 


Gallons. 

1. 

• i 

. -0833 

1.. 

■ n- 

.... 9-3333 

2. 

■ i. 

.*667 

2.. 

. i8i. 

... ■ 18-6667 

3. 

• 1 

. -2500 

3.. 

. 28 . 

... 28-0000 

4. 

■ 1 

. -3333 

4..- 

. 37|. 

... 37-3333 

6. 

■ 1- 

. -4167 

5.. 

. 46|. 

... 46-6667 ' 

6. 

• 1 

. -6000 

6.. 

. 66 . 

... 66-0000 

7. 

■ i 

. -5833 

7.. 

. 65|. 

... 65,-333^ 

8. 

■ h 

..... -6667 

8.. 

. 74|. 

... 74-6667 

9. 

■ 1 

..... -7500 

9.. 

. 84 

... 84-0000 

10. 

■ I- 

..... -8333 

10.. 

. 93|. 

... 93-3333 

11. 

• I- 

. -9167 

11.. 

. 1021. 

... 102-6667 

12. 

.1 . 

.1-0000 

12.. 

. 112 . 

... 112-0000 

13. 

.IJ. 

.1-0833 

13.. 

. 121|. 

... 121-3333 

14. 

.IJ. 

.1-1667 

14.. 

. 1301. 

... 130-6667 

16.•• 

li- 

.1-2500 

15.. 

. 140 . 

... 140-0000 

16. 

.11. 

.1-3333 

16.. 

. 1491. 

... 149-3333 

17. 

.1|. 

.1-4167 

17.. 

. 158|. 

... 158-6667 

fs. 

.H. 

.1-5000 

18.. 

. 168 

... 168-0000 

19. 

'.i|. 

.1-6833 

19.. 

. 1771. 

... 177-3333 

20. 

.i|. 

.1-6667 

20.. 

. 186|. 

.!. 186-6667 

21. 

•If. 

.1-7500 

30.. 

. 280 . 

... 280-0000 

22. 

.1?. 

.1-8333 

40.. 

. 373|. 

... 373-3333 

23. 

.li. 

.1-9167 

50.. 

. 4661. 

... 466-6667 

24. 

.2 . 

.2-0000 

60.. 

. 660 . 

... 660-0000 

25. 

.2i. 

.2-0S33 

70.. 

. 6531. 

... 653-3333 

26. 

.21. 

.2-1667 

80.. 

. 7461. 

... 746-6667 

27. 

•2i. 

.2-2500 

90.. 

. 840 . 

... 840-0000 

Qrs. 

1 _ 

.2i 

.2-3333 

100.. 

. 933|. 

... 933-3333 

2. 

.41. 

.4-6667 

200.. 

.186.61. 

...1866-6667 

3. 

.7 . 

.7-0000 

300.. 

.2800 . 

.. .2800-0000 
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